












0 ا ا 0 
ميت حصني مبارك جلستين 
ا_ رمغلقتين لحداهما فور وصول جلالته 
:إلى القاهرة بعد ٠‏ ظير امس . والثانية 
رقي للساء ٠‏ حيث بحث الرّعيمان 
50 ألعلاقات الثنائية بين البلدين 
ن واخر للستجدات التي 

ا للنطقة والجهود المبذولة 


سس مؤتمر دولي للملام . وقد صرح 





















واشنطن ‏ وكالات - توجه الرئيس 

ريغان الى المنتجع الرثاسي في كامب 
ديفيد للاستجمام تاركا وراءة 
الكونغرس يكيل له الانتقادات 
وصحافة لاذعة تلوح بشبح 
«ووترغيت» وتتحدث عن غروب 
عصر ريغان قبل عامين من انتهاء 
مدة رثاسته الثانية؛ وحدالا وانقساما 
بين مسؤولي الادارة الامبركية . 

.ويتردد ان الرئيس ريغان الذي 
باهذ استعداده للدفاع عن نفسه لي 
مسالة صفقات الاسلحة السرية 


جايعت جدلة انلك 


اد التقدم والرفعه والازدهار. ‏ ) البقية ص ١؟‏ 
يب وي ٠‏ اس . 5 سس 
ا - . 
0 2 


الموقف الاميركي اساءة لكل العرب 
. فيما كان جلالته يتوجه الى القاهرة للاجتماع 
باخيه سيادة الرئيس حسني مبارك. اكد الحسين ان 
امداد الولايات المتحدة لايران بالاسلحة هو اساءدٌ لكل 
: العرب : وان هذا الموقف الذي _تكشف قي الايام الاخيرة 
أهو موقف يشكل صدمة وخيبة آمل كبيرة ولا يمكن فهم 
ما وراءة. 
3 وقد جاء تأكيد الحسين والذي يعبر عن موقف 
قومي مسؤول وفهم عميق لتطور الموقف الاميركي من 





وصول جلالته الى القاهرة يوم امس في زيارة تتعدد 
بنود جدول اعمالها ونتسح موضوعاتها لمختلف القضايا 

والهموم العربية الراهنة» حيث ناني التطورات المتصلة 
[ بالحرب العراقية ‏ الايرانية على 58 جدول الاعمال 
وف مقدمة الموضوعات التي تشغل اهتمام البلدين 
ددا البقية ص 5١‏ 


م 
اعلزن صادرعن وا ٍ: وم احا اليك 
تمشيا مع الانظمة المالية المحمول بها وتسهيلا على 
الاخوة المتقاعدينء ترجو وزارة المالية من كاقفة 
المتقاعدين المدنيين والعشكريين الاصيلين والفرعيين 

مراجعة احدى المراكز التالية: 

أ وزارة المالية -مديرية التقاعد 

ب - مدراء المالية ‏ في المحافظات 
ج ‏ محاسبي المالية ‏ في المقاطعات 


الم مصطحبين معهم الوثائق التالية : 
د“ | -١‏ شهادة تفقد الحياة فيما يتعلق بالمتقاعدين 
الاصيلين ولافراد عائلاتهم الذين يتقاضون عنهم 
0 كرات غلاء المعيشة. 
ا - شهادة تفقد الحياة للمتقاعدين الفرعيين الذين 
اع 3 3 خصصت لهم رواتب تقاعدية بالنظر لوفاة مورثهم 
030 متضمنة ما ياي : 


أ) بالنسبة للزوجة او الزوجات - شهادة' ترمل 
0 ب) بالتسبة للبتات - شيادة عزوبية 

ج) بالنسبة للاولاد الذكور من تجاوزوا سن (17) سنة 
ومازالوا يتابعون دراستهم ‏ شهادة متابحة الدراسة. 

١‏ على ان تكون الشيادات صادرة عن البيئة الاختبارية 
]. ومصدقة من الحاكم الاداري او موقعة من شخصين 
ملفتين نظر الاخوة المتقاعدين بان شهادة تفقد 
الحيأة تقدم مرة واحدة ف السنة وقك صدرت التعليمات 
اللازمة للجهات المعنية لتنفيذ ذلك - 





مجريات الحرب العراقية الايرانية جاء متزامنا مع ا 
ا 
8 


#حكمهةاردنييه مضنة بالقاهرة 

: لاو تي 
5 ضترورة صَودة جميع الأراضي اللحشلة للسهّادة الكربية 

إن يتتكل خيسيّة امل كييرة وإمساءة نكل العري. 
٠‏ 1 اع :2 _- سي 5 


ببعتاة لت لتضحه 
! ركازودت ايران ب4؟؟ ؟صاروجا التأكيد على ضرورة تطوير 
0 51 نقوس يعد أولجلسة خَيِيِقَ حل نيّة اه عند الخدمات الصحية في الململكة 








مانيلا - أب .- حاصرت قوات 
الجيش الفلبيني محطتي الاذاعة 
والتلفزيون وعززت الحراسة حول مقر 
الرئيسة كورازون اكينو فيما سرت في 
مانيلا شائعات عن وقوع انقلاب 
وجاءت التحركات بعد ان قتل 
مجيولون السيد اولبرت توفانع 
٠‏ عاماا رئيس منطقة الحكم 
الذاتي ف ميندناو الفربية ذات 
الاغلبية الاسلامية . ٠‏ ويعتبر توغائخ 
أحد المقربين من الرئيسة كورازون. 
وقد قتل بنيران رشاشات اطلقت 
عليه خارج احد فنادق مانيلا . 








ف في اجتماع ط طارىء برئاسة د. برئاسة د. حمزه 


عمان ‏ الدستور ‏ عقد المجلمر 
المحي العالي اجتماعا طارئا امس 
برئاسة الدكتور زيد حمزة وزير 
الصحة رئيس المجلس. 

وذكرت محادر مطلعة ان الاجتماع 
قد عقد لرسم السيانة الصحية في 





ماع 


هشه لاقت 


ع ا 






لشت عام توا 


الدوجي 











علس 


عمان ‏ من احمد الحسبان: 


أبدى مجلس النواب استياءه من 
الخطوات التي اتخذتها بريطانيا د 
الجمجورية العربية السورية والمتمثلة 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية معيا. 

واعرب المجلس عمن وقوفه الى 
جانب الحكومة في مواصلة الاتصالات 
العربية والدولية لمعالجة هذا الوضع . 
جاه ذلك خلال جلسة للمجلس 
عقدت امس برئاسة السيد عاكف 
الفايز رئيس المجلس وحضور السيد 
عبدالوهاب المجالي ناثئب رئيس 





ا : 
ماعب حهد شيوى السيني ا 0 


حص مد 
الشواتف يعدي استياءه 
للخطوات البريطانيه ىت 





صمِدَسُوريا 





الاستياء من الموقف البريطاني 
الموقف الاجماعي الذي اتخذده مجلس 
قعية تلفيق تبمة الارحاب لسوريا الشقيقة هو الموقف الوطني والاميل ١‏ 


النواب في حلسته يوم امس من /. 


النابع من صمير شعبدا ومن انتمائه القومي ومن الاحساس بان أي عدوان 


أ ظلم أو صغوط تقع على أي جزه من هذا الوطن العربي فائما بقع عان ١‏ 


: دذا الرطن من محيطة الى خليجة ونتوقف عند بعض النقاط وهي ؛ 


اعربت الحكومة عن موقف الأردن القومي والايجابي والذي تمثل في * 


9 التصريح الذي ادلى به السيد رئيس الوزراء وابدى فيه اسفه للاجراء 


1 البريطاني بقطع العلاقات. كما أن التجاوب مع كلمات النواب كان 





الوزراءء. ': مخلصا وحادقا وذلك من خلال التاكيد على ان الاردن سوف يقوم بدور 'ز 
البقدبة ص 2*١‏ :: عربي ودولي لتدارس الموقف واتخاذ ما يلزم وبالخصوص بالتسيق مع : 
:| الشقيقة بوريا. 6 
]| 6 التفاصيل ص ١د‏ 23: البقية ص ٠١‏ 
و 
0 


المعلكة بشكل عام والخدمات الصحية 
في محافطة اربد بشكل خاصء 
حيث تم الاتفاق على ان يقدم اعضاء 
المجلس ورقة عمل موحدة نتناول 
الاوضاع الصحية في المملكة وسبل 
لخو ار البقية ص 5١‏ 


00-7 
د اللا عرد م 


عمان ‏ الدستور ‏ القدس المحتلة 
- وكالات - انتقل الى رحمته تعالى 
في مدينة القدس المحتلة امس 
المرحوم انور زكي نسيبة رئيس 
مجلس ادارة شركة كهرياه القدس 
عن عمر يناهز ثلاثة وسبعين عاما . 

وقد نعى السيد زيد ابر قاعي 
رئيس الوزراء والسيد عاكف الفايز 
رئيس مجلس النواب المرحوم نسيية 
وتضرعا الى الله العلي القدير ان 
يتغمده بواسع رحمته. 

وسيشيع جتمان المرحوم نسيبة الى 
مثواه الآخير يوم غد الاثنين بعد 
الصلاة عليه في المسجد الاقصى 
الميارك . 

وسيغادر الدكتور حازم نسيية عضو 
مجلس الاعيان عمان اليوم متوجها 


إحباط كوم غرى على الميناء العتعية 





ايان تطلح روج علوئغناد 
ولخبت امل يه فعية 


بغداد ‏ وكالات - واع - 
هنا مناه امس عن سقوط ا 
ايراني على احد الاحياه السكنية في 
مديئة بغداد. 

وقال ناطق عسكري عراقي ان 
الحادث ادى الى جرح ١8١‏ : مواطنا 
مدنيا واهدات افرار في يعفن 
الابنية . 


وذكر الناطقٌ" إن الصاروخ الابراني 
سقط فق تمام الساعة النادسة 
والدقيقة التامنة والثلاثين من مساء 

امسن . 
وتعرضت مديئة البصرة مساء اول 
امس وتهسسار امس الى القمف 
المدفعي الايراني بعيد المدى مما ادى 
البقية ص "١‏ 


فرنسا تسدد لايران .م مليون دولار 


طهران ‏ باريس ‏ الوكالات - 
اعلن مهدي نواب نائب وزير المالية 
الايراني ان: فرنسا سددت أمض. 6 
مليون دولار لبلاده في اطار تسوية 
قرض قيمده مير دولار كان نظام 
الشاه قد منهه لفرنما في عام 
لقا 





ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن 
نواب قوله انه تجري مناقشة خلافات 
مالية اخرى بين الدولتين من بينها 
قرفي قيمته 350 مليون دولار 
لكونورتيوم تخصيب اليوارنيوم 


«يوروديف 0. 
البقية ص 5١‏ 








نت 








دوركيا أ باعطاء 

شن يشاح لما المتجارضي 
عورا سقيس اكون عن رسن نك 

شرج تامسن اويرظ عزئة ب#اسقيقا دنه 5 







0 
الس سنارق 


لمة) مصدامخرقان 


عمان ‏ الدستور ‏ قال السيد 
غازي الرماعي مدير مام صندوق 
التوفير البريدي أن دراساث تجري 
لمنح قروض مالية لموظفي الوزارات 
والدوائر الحكومية واللإسسات 
العامة ء لتغطية احتياجاتيم العاجلة. 
بحيث لا يزيد القرض عن عد 
مثات من الدنانير . 

واضاف اند سيتم اتخاذ الاجراءات 
اللازمة للبده باستلام فواتير المياد 
والكيرباء والياتف في (-64؟! فرعا 
للصندوق في انحاه المملكة بالاضافة 
الى تنظيم عملية صرف قروض 
الامكان للمودعين اضافة الى ادخال 
خدمات الشيكات والتحاويل البريدية 
من داخل المملكة الى خارجها. 


التفاصيل ص " ' 
وفد من مجلس 
الشيوخ الاميركي 

يصل اليوم 
- الدستور ‏ يصل رئيس 

وعدد من اعضاء لجنة الخدمات 
المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي 
الى عمان اليوم في زيارة رسمية 
للاردن تستغرق يومين. 

وسيجري الوفد الاميركي خلال 
الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين 
من مدنيين وعسكريين تتناول 
العلاقات الاردنية الاميركية وتطورات 
الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط- 
كما يزور الوفد عددا من المعالم 
السياحية والاثرية وخاصة مدينة 
البتراء - 











تت بترافه امير إالانتسسابإكغة تجنارةعتان لهم معى ومن ورّاآكير ْ 
| نامتاب الحكرم مودقوالم السعوبّة والحصصبول ع شهادة الانها 
*) *انسة سشنةا لح قتا ال رسا بنداكيناء .. فيعالرمسوم 9 5 
٠ 27‏ مدشدامةاللتاس الارد ين .. موف نعم ل جد ولام من بج لتصقييق 

الم شح المستفل لعزاقه مجماء ‏ عمان ١‏ : 
5 تأي لك ا 
























من صطدوة لوطا لبي 






الرفاعي بترأس الاجتماع الاول 
عجرن الاستسارد اموا ٠‏ عر 


وكانت دائرة الموازنة 5 العامة مه قد فرغت مس مناقسة المشاء, ريع الانمائية 
والرأسمالية م كافة الوزارات والدوائر الحكومية. 

ويضم المجلس ل عضديته ورراء المالية والصناعة والتجارة 
والتخطيط زرئيس ديوان المحاسبة ومحافظ البنك الركرني ويدير 
عام دائرة الموارنة 


تمر عجفي للحصيدي حول 
0 المكالمات الهاتفية الدوم 


عمان ‏ الدستور ‏ يعقد السيد محي الدين الحسيني وزير 
المواعلات رئيس مبلس ادارة مؤسسة المواملات السلكية واللاسلكية 
مؤتمرا عحفيا في الساعة العاشرة مس باح اليوم في مكاتب المؤسة 
يتحدث لالد عي القرار رات التي اتخذتها المؤمسمة في تخفيض اجور 
المكالمات الهاتفية الدولية» او التي يتم اجراؤها خلال الليل. 








وكانت المؤسة قد قررت زيادة عدد المكالمات الهاتفية المجانية 
المحلية من الن مكالة إلى 'لشني مكالمة سنويا ابتداء مسن مطلع العام 


الحالىي. 
ترسيح ٠‏ أستاذا اردننا 
للد ردس : جامعة قابوس العمانية 
عمان ‏ الدستور. ذكرت مصادر تربوبة ان اتصالات تجرتي حاليا 
بين الحكومتين الاردنية والعمانية للاستعانة بالكفاءات الاردنية لي 
التدريس في جابعة الملطاى قابرس بن سعيد التي افتتحت مؤخرا 
صس احتفالات اسللتة عمان بعيدها النادس عشر. 


البقية ص ٠١‏ 













رشي شي ته بد 2 اف كارة مات 
دمو الدصح الاين وللؤازنة من الالضوة الزملا لتنا جار 35 
اه ا 


الام يتاب 













لشرحة زد دنية لت سحافة ونس 


ايسور 
0 ناف الالحود المشاهدين 


الشركة الأزدسشّة للشبحافة والنشر"الثمتوز. من 
الأ ناميه ف الشكة : مراجعة الداشقامالبية 


كسم شؤون مسأ همين قي إداةالشره ركة لاستلام 
ينشها دات| سه 
وذلكاعبازامن الهوم 





انما سا 
0-7 
برشام 


عن اسْتالمتكاتجها الحاليمٌّ اتكات نترفيشاقع 


الماك حسّين -عمارةعَصفو با لو لطابتين الاوك 
و انثا منعمارةالعركةَالجديدة الكائ معلا لدوار 
الال ثيجبلعقان ء مققابل مطعم الشرقالجديدم أنوا” جد 
أعارا, منتوم الستالوافق 50 

كاتدرن ات هاتطيا ابي فى 77271 


اه 
اداتمب ل بسَياَ توزيع اللحومرفم 2257.لة. 











00000000 


.السوق والركود الاقتضادي ؟.. 


ا و ةا از راح ل ا ا 1101011 


دعنوة 0 الى لجار ف عمسان 
بمناسية الانتخابات 

بقلم التاحر عبدالله. ابو خلف 

بعد غد ‏ الثلاثاء وأبتداء من الثامنة .صباحا يتوافد. التجار الى 

الادلاء باصواتهم لانتخاب .مجلس ادارة للغرفة التجارية التي تمثله 

لدى. السلطاتالمختصة في الداخل والجبات الاخرى في الخارج وأدازة 

الغرفة التجارية هي الوسيط والناطق باسم التجار في آي بلد وامدافع 








تحبين 7١‏ مهند سا متد ريًا بمخلف 
رميات مده توق الضضت الفربيٌ 





الدستور - وافق المهندس محمود الحصوامده وزير . 
0 العامة على تعيين +8 مهتدسا من الخريجين الجدد من 
كافة الاختصاصات الهندسية للعمل كمهندسين متدربين لمدة 
عام واحد مقابل ١٠١‏ دينارا شهريا وتم. توزيعهم على مختلف 
الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات . 

كما تمت الموافقة على ثعيين ١8‏ مهندسا متدربا وانتدابهم 


بمصلف الوزارات والد واس 


حرمش ويعقوب قمره نقابة المقاولين 

ميكانيك وبسام الشرقاوي ومحمد 
الكركي ومحمد الروسان نقابة 
المقاولين كهرباء واكرم القبج نقابة 
المقاولين طرق وعزيز عرنكي نقابة 
المقاولين كهرباء وعقيف. حمد الشركة 


الانشائية 

عن وهات نظرهم ومشاكليم التجازية سواء ف' السنوات السمان أو للعمل في بعض البلديات والمؤسسات الوطنية في الضفة الغربية. بائية 00 
السئوات العجاف 7 ا ويأتئ تعيين هذه الدفعة مين اللهندسين الحجِدد تمشيا صبع شركة الخزف 
وبالتالي فان انتخاب أعضاء ادارة الغرفة التجارية لهذه الدورة له توجهات الحكومة الهادفة الى الحد من البطالة في صفوف سعود الفراج 


طابع متميز عن السنوات السابقة ؛ فكثرة عدد المرشحين ووجود ثلاث 
كتل ومرشحين مستقلين اخرين معناه وجود تنافس ممتاز بين 
المرشحين لم يسيق ان شاهدناة على الساحة التجبارية وخاصة في 
انتخابات غرفة تجارة عمان. 

أن هذا التنافس يجب ان يلفت انتباه التجار الناخبين ؛ ونقف. عنده 
ونتساءل.. ماذا كان في الماضي وماذا في الحاضضر.. هل هي اوضاع 
3 هل هي الحب والتطوع في الخدمة ؟.. 
او أن المصالح الخاصة.: . 

أمور كثيرة لا نعطي انفسنا الحق في الحكم عليها عليها . اننا من مشجعي 
التنافس بين الراغبين ف خدمة وتمثيل التجار وقطاع التجارة » اننا 
مع العاملين في "رحاب الله .وانتخاب الاعضاء الاكفاء اصحاب مبدأ 
التغيير والتجديد والجرأة في قول الحق والتمثيل الفعلي للقطاع الهام 
في هذا البلد. 

من سياق المتابعة لنشاطات المرشحين كافة وقراءة بياناتهم وتعهداتهم 
لخدمة التجارة لم يتناول المرشحون موضوع التقوى في التجارة وهي في 
رأينا الركيزة الاولى للتجارة والتجار مرشحين وناخبين» لان كلمة 
تاجر اساسها التقوى :والامانة. 





الهندسين وتوفير فرص العمل والتدريب والتأميل حيث جرى 
وضع برنامج لتدريبهم بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية . 
وذكرت معادر الوزارة ان برنامج. تدريب هذه الدفعة سيبداً 
أبتداء من .1585/1/١‏ 

وفيما يلي اسماء المهندسين الذين تم اختيارهم للتدريب في 
الوزارة والدوائر والمؤسسات. والشركات وهم: 








هاشم المشايخح ‏ اشغال الشلط 
وسليمان سليمان الاشغال تنفيد 
الابنية ومخمود عوده الاشغال الزرقاء 
وحسين الطجايةة اكفال الغناممنة 
ومالك عوض الاشغال تنفيذ الطرق 
ووليد عساف اشغال السلط ووصال 
عيد الأشغال دراسات الابنية وحنا 
الفرج الاشفال ‏ الصيانة والمرور 





عنجره ووحيد الطراونة بلدية الكرك 
وعادل الهنانده هتدسة بلديات الزرقاء 
ومحمد المعايطه هندسة بلديات الكرك 
واياد المنصور ومحمد الزبيدي وامل 
ابراهيم وزارة البلديات دائرة الترقيم 
واحسان . البيروتي هندسة بلديات 
العاصمة وجمال ابوالسمن هندسة 
يلديات السلط وماهر العكشة هندسة 


المهندس محمود الحوامدة 


مؤسسة المواصلات السلكية 
واللاسلكية 
صائب عبيدات مؤسسة المواصلات 
اربد وماجد عمرو مؤسسة المواصلات 
عمان وجيهان ابوقديس مؤسسة 
المواصلات العقبة وسامسي العمرو 
مؤسسة المواصلات 
دائرة الارصاد الجوية 
نبيل حبش وعلي العموش وزياد سليم 
سلطة المصادر الطبييعية 


شركة البوتاس العربية 
زياد عبدالقادر وعبدالعزيز الهواري 
شركة كهرياء محافظة اريد 


هاني عبدالله ومها يوسف وعاليه 
لامر ١‏ 


الضفة الغربية 
ماجد الزريا بلدية رام الله ومحمود 


خالد طولكرم الجمعية التعاونية 
للتسويق الزراعي وهشام شحاده 


: 1 2 > لكاشم اليزسق 5 7 

ان خدمة الاسرة التجارية ‏ متمثلة في اعضاء ادارة القرفة التجارية - . وتوفيق الصاييغ الاشغال . الأبنية بلديات الكرك وفاروق العمري هندسة امس 55 5 مجلس تروي. بيت ليد وببدام الرخاب 

هو من اجل الخدمات لقطاع التجار اذا صاحبها عامل التقوى وعبدالله الحمارنه الاشفال تنفيذ يلديات الزرقاء وعدنان العوري سلطة وادي الاردن جنين مجلس قروق سيلة الظومن 
تجديد. والتغيير في' قوانين الغرفة .وانظمتها.. الطرق وهايل الياس اشغال الزرقاء هندسة يلديات العاصمة وخالد احمد زهير احمد وامجد زاهده بلدية الخليل وانور 


لذا ندعو التجاز. الئ. الادلاء باصواتهم: دون تردد او وجل » وان قضاء 
ساعة واحدة كل اربع سنوات يقدمها التاجر الناخب لاختياره المرشح 
الافضل هو ثمن يستحق التضحية» فالغرقة التجارية ملكا لكافة 
التجار فهي منكم واليكمء فلا تتردد اخي التاجر في الذهاب وانتخاب 





|ا|هك-ال 00 آذ ل ا 0 











وميسون الزعبي الاشفال دراسات 
الابنية محمد .الهزايمة الاشغال دائرة 
العطاءات وكاظم حدادين الاشفال. 
تنفيذ الابنية وصالح العبادي اشفال 


'هندسة بلديات اربد ومحمد الشرغة 


بلديات اريد 
وزارة الصناعة والتجارة 
اديب ابوعوض وخميس رصرص 


. مصفاة البترول الاردنية 
يوسف يعقوب واسماعيل الصعيدي 


التميمي مجلس قروي بيت عوا وفواز 
بشناق بلدية نابلس وماهر القبج بلدية 
عنبتا وفياض قفيشه بلدية الخليل 
ومحمد عمرو معهد البولتكينسك 


مرشحك.. والله من 'وراء القصد . العاضمة وايقون سهاونه اشغال مديرية المواصفات والمقاييس الخليل وخميس المحتسب بلدية 
0000-١‏ -5 3 ل لا زيد حدادين 5 3 1 0 

الزرقاء ومصباح الرشق اشفال وزارة التربية والتعليم 5 الخليل وخليل ابوغزاله بلدية نابلس 

و 5 7 00 العاصمة وخالد قاسم اشغال اربد بسام العموري وياسر عفائه وماجد تقاية المقاولين وعبدالفتاج حسين بلدية الخليل 

فتتاح دورة لموظفي وسمير قنديل الاشغال تنفيذ الابنية خضر وجاسم ابواغا وحازم الكسواني 1 وموفق عيد شركة مصانع الزيوت 

وباسل الخصاونة الاشغال تنفيذ الابنية وحسينالرمحي وعبله ارشيد وبثينه ابراهيم جعيثم وكايد خرما وعدنان بنابلس ومصباح طهبوب بلدية الخليل 

ضريية الدخل الك ورسمي البستنجي الاشفال تنفيذ الدالي وزهير أحمد ابوقبع وعزمي فخري ومحمد سلامه وزيدان الهريني معهد البولتكنيك 

م 3 الابنية :وغادا سليملن الاشغال الابنية امانة العاصمة نقابة المقاولين/ طرق وعصمت وشفيق ثُلجي لجنة معارف سعير 

ن - بترا - بدأت تفي ئرة ضريبة 


الدخل امس الدورة التدريبية لتأهيل 
الموظفين الجدد فيهاء 
وتشتمل الدورة التي افتتحها: السيد 
سلمان.. الطراونة ‏ مدير عام. الدائرة 
. ويشارك فيها عشرة موظفين على 
٠‏ محاضرات حول قانون ضريبة الدخل 
منذ عام ١934‏ وحتى القانون الدائم ١‏ 
المعمول به حاليا والصادر عام موقا 
٠ .‏ ويذكن:ان هذه الدورة الثالثة والثلاثين 
التي تعقدها الدائرة لموظفيها. الجدد 
منذ عام بل4ة١‏ لاشراي خييراتهم 









التدريب في منجم الحسا عدة دورات 
متخعصصة ف اللعة الانجليزية عقدتها 


الاردنية.ان. عدد المشاركين ف هذه 
الدورات. 8لا مهندسا وقنيا من منجمي 
الحسا:والؤادي الابيض تلقوا غلى. مدى 
خفئة اسابيع دروسا متقدمة في اللغة 

: الانجليزية . 
أواضافت ان الشركة دأبت علي لقه 
مثل ‏ هذه الدورات في نطاق سياستها 


مان بترا - كد 





اختتام ؛ دورات لغة.انجليزية 
بمركز تدريب منْجِمْ الحسا اليوم 


تخنتم اليوم في مركز 


العاملين في مناجمها المختلفة. 


















الرامية الى تدريب العاملين فيها تدريبا 
متقدما لما في ذلك من تطوير لمهاراتهم 
ورفع كفايتهم الانتاجية والتعامل مع 


الاستشارات والخدمات الفنية في 
0 الاردنية بدأ منذ وقت طويل 

ن الشركة قامت بدفع ميلع )1١6(‏ 
3 دينار للمركز عن الدورات تمشيا 
مع سياسة ‏ الشركة والمستمرة الرامية 
الى تنمية'قدرات المهندسين والفنيين 














| لرؤساء . وحدات التدريب: والمدزيين 






ومحمد. رفيع هندسة بلديات بلدية 


حسام حزين وثابت معايعه 





الهشجان نقابة المقاولين كهرياء ويسام 


وعماد الشخشير بلدية نابلس 





في المنظمة العربية للعلوم الادارية 





افتتاح يرنامجين حول العملية التدريبية والتقنيات الو لكوي 
مناقشة ووو طلس د د ل ا 


عمان ‏ يترا بدا في مقر المنظمة 


. العربية للعلوم الادارية في عمان أمس 


اللقاغ العلمي حول العملية الت 





العاملين في معاهد ومراكز التدريب في 
البلدان العربية ‏ 

والقى الدكتور ناصر الصائغ مدير عام 
المنظمة العربية للعلوم الأدارية كلمة 
اكد فيها على اهمية هذا اللقاء: الذي 
تعقده المتظقة مع انتهاء .خطتها لهذا 
العام الذي حفل بالعديد من الانشطة 
والبرامج التي كان ابرزها استضافة 


خاصة لدعم جهود مؤسسات التنمية 
الادارية للارتقاء بمهنارات وقدرات 
المدربين واثراء .معارفهم وتجاربهم عن 
طريق اطلاعهم على ما يستجد من 
اساليب ومعارف في مجالات التدريب. 

واضاف يقول انه منذ عام ١9584‏ 
توجهث. المنظمة في خطتها توجها 
شموليا متكاملا في. نظرتها لبرامج 





واعرب الدكتور الصائغ عن امله في ان 
يخرج هذا اللقاء بنتائج ايجابية تنعكس 
في المستقبيل على مجال تدريب 
المدريين في البلدان العربية . 

ودعا المشاركين الى التفاعل وتبادل 
الخبرات والتجارب والاستفادة من 
المعلومات المتوفرة لدى المنظمة. 

واكد في ختام كلمته ان المنظمة 


--العرجية.,:- 


المدير العام المساعد للمنظمة كلمة أكد سس 
فيها على اهمية العملية التدريبية في 
حدية التي الاتازي ع في التتدان 





ودما المشاركيق الن فوع تعوار شري أ 
وبناء وتبادل الخبرة والتجربة ومعرفة 
مواطن الضعف والقوة وصولا السى 
عملية تدريبية ناجحة. 

ابراهيم محمود 

ثم القىالسيدايراهيم محمصود 
المشرف العلمي على اللقاء كلمة تحدث 
فيها عن اهميته مؤكدا إن العناية في 


البلدان العربية يهدف الى الارتقاء 
بالمهاراتر السلوكية والفنية واثراء 
خبرات المشاركين في مجال الميعارف 
المتصلة بالعملية التدريبية واساليب 
تحديد الاحتياجات التدريبية وتنمية 
مهاراتهم في استخدام الاساليب 
والاجهزة التدريبية واتاحة القرصة 
امامهم لتبادل الخيرات فيما بينهم في 





“التقارق 8 


عمان ‏ بترا - تلقى السيد احمد 
اللوزي رئيس مجلس الاعيان امس 
برقية سكر من الدكتور علي لطفي 
رئيس مجلس الشورى المصري ردا 
على برقية التهنئة التي كان قد 
بعثها له السيد اللوزي بمناسبة 





شركة مناجم القونفات الاردنية الوثائق والتعليمات: والمراجع. المتعلقة : 0 - انتخايه رئيسا للمجلس. 

0 ات الاردنية الوثائق والتعليمات والمراجع | المؤتمر الدولي العشرين للعلوم الادارية تدريب المدريين تكتسب اهمية قصوى . 0 

ببالتعناون: مع مركز الاستشارات بتشغيل وصيانة الآلات والمعدات | .. دولي وم الاداريا لوت اا 20 
الخدمات . الفنية' والدراسات التابع وتحسين مستوى انتاجها با في عمان في شهر ايلول الماضي. د وقال ان هذا اللقاء الذي يشارك 4 | وز مشارىكة بحلقة 
ف ا والدراسات التابع وتحسين.مستوى أاجها باسلوب علمي وقال لقد اولت المنظمة في الشنوات د . ناصر الصائخ زؤماء وجمذات التدريب والفدزيتون 2 : 

للجا ارد حديث. - 8 00 د 7 3 0 5 5 

أ وذكرت.مصادر شركة الفوسفبات وأضافت ان التغاون مع مركز | الماضية برامج تدريب المدربين عناية التدريبية العاملون في معاهد ومراكز التدريب في دراسية حول العمل 


الاجتماعي مع الاسرة 
عمان ‏ بترا - يشارك الاردن في 
الحلقة الندراسية التي تعقد في 
تونس خلال الشهر المقبل حول 
العمل الاجتماعي مع الاسرة. 
وتمثل الاردن في الحلقسة التي 
تستمر ثلاثة ايام الدكتورة غائشة 





تدريب المدريين فنظمت لقاءات متصلة ستواصل اتصالاتها وتعاونها مع مجالات التدريب. حجازي والسيدة اق المجالي 
يتناول كل منها جائيا من جواتب مؤسسات التنمية الادارية العربيية ويتاقش: المشاركون على مدى| عضوا اللجنة التنفيذية للاتحاد 
العملية التدريبية فجاءت تلك اللقاءات لتطوير »الادارات العربية. اسبوعين موضوعات حول نظريات | الئسائي الاردني. 

على نسق متصل يكمل كل منها الاخر عبدالعزيز البوادي التعليم والتدريب والعملية التدريبية 5 0000 


ويشكل في النهاية منظومة العملية 


والقى السيد عبدالعزيز البوادي 


وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية من 
حيث تحديد الاحتياجات التدريبية 
واساليب جمع المعلومات وتحصديد 
الاهداف بالاضافة الى موضوعات اخرى 
حول اعداد محتويات البرتامج 
التدريبي واختيار الاساليب التدريبية 
والتقنيات المناسية وتقييم ومتابعة 
البرامج التدريبية 
اثناء العمل 


كتب قيمة تهديها 
مؤسسة شبومان 
لمدرسة سمير الرفاعي 

عمان ‏ الدستور ‏ قامت لجنة 
المكتبة بمدرسة سمير الرفاعي 
الثانوية برئاسة نائلة عبدالستار 
امينة المكتبة بيزيارة لمؤسسة 
عبدالحميد شومان. 





مدير 1 الدفاع المدني 
يشارك الفريق خالد الطراونة مدير عام الدفاع المدني باجتماعات 
المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية الذي سيعقد في 
جنيف في الثالث من الشهر القادم . 
08 د . حسام ابوحجلة 

قرر وزير الصحة تحديد مركز عمل الدكتور حسام ايوحجلة في 

مستشفى البشير/ قسم الامراض الباطنية . 
محمد كريشان 

قرر مجلس الوزراء تعيين السيد محمد محي الدين كريشان رئيسا 
للمجلس البلدي لمعان» وذلك على ضوء الاجراءات القانونية التي تم 
اتخاذها مؤخراء والمتعلقة باعادة الانتخابات في الصندوقين الثالث 
والسادسء والتي تمت بالتزكية ‏ 
سلامة الطراونه 


تقرر تعيين السيد سلامة الطراونه رئيسا للمراقبة © في وزارة 
الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 








المتحدة في زيارة عمل. 


| العرب الذي سيعقد هناك. 
سس 








دخل الله كرادشه 
غادر السيد دخل الله كرادشه المدير المالي في مسلسل «المناهل » 
.بشركة الانتاج السينمائي والتلفزيوني عمان متوجها الى الولايات 


الزميل جلال سلام 
الزميل جلال سلام مدير الادارة في جريدة الرأي .العام الكويتية 
وصل الى عمان امس في زيارة عمل سريعة. 
مشهور تادرس 
غادرنا الى بغداد الصيدلي مشهور تادرس لحضور مؤتمر الصيادلة 


اجاج مل نجل لحان ا ان ا 0 ل 0 ل لج وجوه ا 0 0 


د. الخياط يفتتح مسجد 
الف لفيصلية في منطقة سحاب 


عمان ‏ بترا افتتح سماحة 
الدكتور عبدالعزيز الخياط وزير 
الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 
امس مسجد الفيصلية في منطقة 
يعات 1 

والقئ ‏ سناحت كلمة بهذ التاشية 
اكد فيها اهمية المساجد في اعلاء كلمة 
الله ورسالة الرسول الكريم مشيرا الى 
ان المساجد مصدر اشعاع وفكر 
ومركزا للاعداد والجهاد. 

وقال ان دور المساجد في الاسلام لم 
يقتصر على اداء الشعائر الدينية 
فحسب بل كانت مجلسا للشورى 
وتدارس الامور ومصدرا للفكر 
وتدريس العلوم كالفلك والفلسفة 





والطب والهندسة اضافة الى علوم 
الدين . 

واضاف انه من يمن الطالع ان 
نحتفل اليوم بافتتاح هذا السجد 
ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي 
الشريف حيث تم خلال احتفالات 
المملكة بهذه المناسبة العطصرة افتتاح 
عدد من المساجد في مختلف امناطق . 
وكان رئيس مجلس قروي الفيصلية 
وعدد من المواطنين قد القوا كلمات 
شكروا فيها السيد الوزير على تفضله 
بافتتاح المسجد ودعوا المواطئين الى 
المساهمة في بناء المساجد . 

ويذكر ان مساحة المسجد تبلغ ٠٠؟‏ 
متر مربع وكلفة انشائه ٠١‏ الف 
دينار. 





افتتاح دورة للمدربين الجدد. 
بمراكز السلامة والصحة المهنية 


عمان ‏ بترا بدأت في معهد السلامة 
والصحة المهنية التابع لمؤسسة التدريب 
المهني امس دورة تدريبية حول 
السلامة والصحة المهنية للمدربين الجدد 
في مراكز السلامة والصحة المهنية 
التابعة للمؤسسة في مختلف مناطق 
المملكة. 

ويتلقى المشاركون في الدورة وعددهم 
)١0(‏ على مدى خمسة ايام محاضرات 
نظرية وتطبيقات عملية حول اهمية 
السلامة والصحة المهنية واسباب 
حوادث واصابات العمل ودور المدرب 
في تحسين برامج السلامة والوقاية من 
المضاطر الميكانيكية والفيزيائية 
والكهربائية والكيماوية وكيفية توفير 
السلامة في المشاغل والوقاية من 
المخاطر الصحية ومخاطر الانشاءات 
والاسعافات الاولية وطرق مكافحة 
الحرائق 

كما يقوم المشاركون بزيارة ميدانية 
الى مركز التدريب المهني في عين 
الباشا للاطلاع على كيفية الوقاية من 
اصايات العمل . 

واستعرض المهندس عوض العوبلي 
مدير التدريب في مؤسسة التدريب 


المهني في كلمة افتتح بها الدورة نيابة 
عن مدير عام المؤسسة دور المدرب في 
السلامة والصحة المهنية داعيا الى 
تكريس مفهوم السلامة العامة في نفس 
المدرب ونقلها الى المتدربين والتركيز 
عليها بقناعة. 

واعرب عن تمنياته في ان يستفيد 
المشاركون في الدورة من المعلومات 
التي تتضمنها وان يتم تبادل المعلومات 
فيما بينهم وتطبيق الاساليب 
الصحيحة. 


كما استعرض المهندس عبدالرح 
عبدالجاير مدير معهد السلامة والصحة 
المهنية دور المعهد في المساهمة 
بتدريب الكوادر ورفع مستوى تطبيق 
السلامة والصحة المهنية في مراكز 
المؤسسة بشكل خاص وفي المؤسسات 
العامة والخاصة بشكل عام . 

واعرب عن امله في ان تتعمق اساليب 
العمل الصحيحة بين المتدربين سواء 
اثناء تدربهم في المراكز او اثناء عملهم 
خارجها وذلك باشراف المدربين حيث 
يمكن الحد من مخاطر العمل المختلفة 
التي قد توجد في اماكن المتدربين وقي 
الورش الصغيرة ٠‏ 








من جهة اخرى افتتح الدكتور الصائغ 
في مقر المنظمة امس برنامها آخر 
للتدريب بعنوان (اثناء العمل ) في 
مجال التقنيات يشارك فيه متدريون 
من الاردن وليبيا والامارات العربية 
وسلطنة غمان والصومال والعراق ٠‏ 

ويهدف البرتامج الذي يستمر عشرة 
ايام الى تدريب المشاركين: في وهدة 
التقنيات السمعية والبصرية التابعة 
للمنظمة , 


افتتاح مشاريسع 
تخديمية بالازرق 
الجنوبي غدا 


الدستور ‏ يفتتح السيد 


وقامت المؤسسة باهداء اللجنة 
مجموعة من الكتب القيمة. 
واعربت ادارة المدرسة عن 
شكرها لهذه الهدايا القيمة 
وتقديرها للدور الثقاني الذي 
“تضطلع يه مؤسسة عبدالحميد 
شومان فق خدمة المجتمع الاردني. 


2 


في عمارةالزه لقره 


ع دو تاش بيو جاه قاور 








الرازيت وبرسع اطورد رطلك وطادم ١‏ لر سور 
اريم وكلة ا حزارزرقيجر العمارة عتوية مث 
عهرة طوار ١‏ الطلابير ادو روثي مواقي لدبالات 
واليا في من إلطراي, شبارة. عن صسعة قور فلس 


عن أمجتعات الوسالشتوع امال أجميٌالالسه 










كلت اب بد رسفت رنكك بعقة سس فليدات 
ترقئك مرئزية” مصسعر رياف ١‏ فقيل 








ات أن . اعدلا 7 فدد 000 1 أن وزير الشؤوت 
حاكفيت حصوع. .. ١‏ فسان سو تركو .اا سكس رلقلن بقات قات تنك مياء ا #يج ع د 
جاككت محف . .5 ٠‏ | فستانشو مسح . ” واجرعاكو بيلق مسيوالئقة :1م مقرنة ترون الاترة الجتورس دوم ند 
0 ل نيطف ني 0 من م عقت 0 عددا من مشاريع المجلس اضافة 
ا 0 و3 فايطايائ 5 وجلوس ردليز ١‏ امم ىالتيتيك ذ لطا َو الى اسبوع ثقافي ومكتبي يستمر 
يجتو ساد + | طون دسكوسحانة : 1 الس التقطيا و حتى الأول من كاتون الاول 

ار مق 15 متؤية ايطحالوت المقيل. 
لي 0 رص 0 بج ويذكز ان اللجلس قد اتجز عددا 
مجم شغي #قطعتين )1 مستا واه 3 شاراع امعاويتت 1 يي ترما هوشح بئش. ٍ من المشاريع من بينها ميننى 
3 ماشه 0 قب 0/1 لست 11 س0 مجر |) | للمجلس الذي يحتوي على مكتبة 

 ةلماكتم‎ 3 2 . . 0 
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شركة صناعية كبرى بحاجة الى مدقق داخابي يحمل مؤهل 


جامعي/ بكالوريوس تخصص محاسبة مع خبرة في مجال 
التدقيق لا تقل عن ؛ سنوات على من يجد بنفسه الكفاءة التقدم 
بطلبه الى صندوق بريد رقم 1:1548م باسم المدير العام مرفقا 
الشهادات وشهادات الخبرة؛ مع ذكر العنوان كاملا ورقم الهاتف 
ان وجد وستعامل جميع الطلبات بسرية تامة- المدير العام 





يقوم تموبيلالشعى الاسوه 
0 


0 


بولان 
شت لستفولي ا نالا فد 
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0 35 شركة البوتاس العربية قرض البنك 
0.5 الإملامي للتئمية الب 


سس لافرلض تموييل مشروعات 


سن الجدد إنعقاة الجونايي ا ىا 


5؟ ددنارة ” 
ثمن تحكة زبت الزيتون 


عمان - الدستور ‏ ذكرت مصادر المنظمة 

الزيتون الذي يننجه اتحاد الجمعيات العاونية لعصر الو 0 

كي . نهاية الاسبوع 

الحا ٠ ٠‏ ليكون جاهزا لزي على كاقة الوزاراث 1 

والواطنين الراغبين في الحصول على كميات منه والؤسساتو الدوائر 
افافت المصادر أن عدد الهيئات ا ال 

جمعية» 00 مدلا 
لن تقوم بتصدير أي من بف نتعلق باستهلاكها 1 

الزيت وعدم وجود فائض لديها. لحي من 
ويذكر أن المنظمة التعاونية قد وقعت اتفاقية مع 
التعاونية تم بموجبها تحديد سعر تنكة الزيت سعلا 

الزيت الصاق ب ١‏ دينارا. 


تحددد أسماء الجامعات المعترف 
مها قِ الياكستان واسيانيا 
عمان - الدستور - ذكرت معادر وزارة التعنيم العالي ان الوزارة 


بصدد الانتهاء من اعداد قوائم الجامعسات الباكستانية والاسبانية 
المعترف بها . 
وعلمت «الدستور أن قائمة الجامعات الباكستانية تضم اسماء ١١‏ 
جامعة معترف بها . 


يّ وكانت وزارة التعليم العالي قد اعلنت في وقث سابق اسمام 
الجامعات الاميركية المعترف بها. 


المؤتمر الطبي الاردني الخامس 
يعقد ف ؛ آذار المقيل 
عمان ‏ الدستور - يعقد تحت الرعاية الملكية السامية في الرابع من 
اذار المقبل المؤتمر الطبي الاردني الخامس . 
وذكرت مسادر اللجنة التنفيذية للمؤتمر انها تلقت مجموعة من 
لنلخصات والاوراق والمحاهشرات العملية من اطياء اردنيين وعرب 
واجانب لتقديمها اثناء انعقاد جلسات المؤتمر. 
ت اللجنة من الاطباء الراغبين بالمشاركة تسليم ابحات 
موعد اقصاه ١5‏ كانون المقبل. وذلك ك حتى نتمكن اللجنة عاك 
الكتيب العلمي الذي سيتضمن جميع النشاطات العلمية للمؤتمر 
باللغتين العريية والانجليزية . 
وسيشارك في المؤتمر اطباه من مختلف القطاعات الصحية في الاردن 
وللؤسسات الطبية العربية والدولية . 


شركة البوتاس تقر قرضين 


اتحاد الجمعيات 
6 كيلو غراما من 


يوام مسمصامة مامم عا ملت تمان مويب رد مس عدوم ادجبوط اناد ةامروجت دجب بج دحو لاز اتلوام لالجو ممه ابو ةناد جا تلط انان با لدطجاطا طارطاان ااا محمد خوج وموم 00 001 


: من البنك الاسلامي والبنك الدولي 


عمان - بترا التي ستنفذ خلال ١١5‏ شهرا من 
تاريخه. 

وباستكمال تنفيذ هذه للصفاة في 
الريع الاول من عام ١١48‏ سترتفع 
الطاقة الانتاجية لمشروع البوتاس 
بحوالي عن يت التصميمية 
. إلاصلية للمشيوة ٠‏ ... 

وقرر للجلس احالة عاد الاعتة وتقدز ذ تكاليف مشاري تعديلات 


اقر مجلس ادارة 


غ ه ملانين 
-- دولار والبنك الدولي للانشاء والتعمير 
البالغ ؟١‏ مليون دولار وذلك 
تعديلات 


حة المي ”تك من اعمال تعدبلات اللمصفاة الصفاتة بحوالي *: مليون دولار 




















0 . ييا دو يجام فيمات 
> )| ارس اديه 














مطلوبي سائى رائعات 


شركة السلفوكيماويات الاردنية تعلن عن حاجتها الى سائقي 
. رافعات حمولة ؟ طن للعمل في داخل المصنعء فعلى من يجد 
بنفسه الكفاءة ويرغب في العمل ويحمل رخصة قيادة؛ عليه 
مراجعة ادارة مصانع الشركة الكائنة في وادي العش/ منطقة 
للصانع في الزرقاء . الدير العام 


مل زتوزيواطياه ا لمعرنية 
عدبير 








ا 0 و 
امواقىر 6 كي مامكا 









م 
13© در 
اعتلان حام 
الى زباتتاووع_ملائنا لكام _ 








اتشخال كوادرتا التوزعية والشوبيتية 


فْةخارة 00 


2 0 
لحك تصادة 


غكية التودن العالمية 











اليوم ا سر عر 
ويد الدفتين 5؟99/5/ ةا وذلك يسيب 


طيلة زيوم الخلاثاء 41/17/60 لخد مة حس 


للمواد اتخنتائقة صاتف + تتكهل؟ ا /ا/11” 
مستود عات المودنالنكه صاتن د كي تق با اكه باب 076 

ثلاهات 

موبسة الضمة اذ صية لجار والدرين مات تت 12" 

الث العنية لجَاره الاعيوموالمواثشيف مات ا 1121 

شاكرين تحكم او كر ومؤان. #صكم للسيد ؛ 


1 
جد مان يوسن اليد سيد زعم مود 


5 1 يش كا شب رع سنعيد اتعال عات سيداتعية 
1 الزعوده مدهل درويك قيلي سدم لمان الججوقا 
عسى تج دتتم رابيد عدنانسالمثووات ‏ وليدماكمالقصين 


0 


دراسة 


عمان - بترا - قرر صندوق التوفير 
البريدي أن تكون استثماراته محصورة 
في شراء سندات التنمية الحكومية 
وسندات الخزينة للمساهمة في تمويل 
وتنشيط عجلة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية , 

وقال السيد غازي الرفاعبي؛ مدير 
عام الصندوق في مقابلة مع ع 
الأنياء الأردنية ان مك اتب التوفير 
البريدية بدأت بتقديم خدماتها 
البريدية عمام ١575‏ حيث وصل 
عددها حاليا الى -8؟ مكتيا وحوالي 
الف مودع وهذا مؤشر ايجابي 
يدل على فهم ووعي المواطن يأهداف 
وغايات مكاتب التوفير وخدماتها 
لقطاع كبير من المواطنين في المملكة. 








جيه 


وأضاف ان من أيرز خطط الصندوق 
خلال السنوات لالخسى للقبلة ادخال 
خدمة الكمبيوتن في جميع أعمال 
ولجهزة مكاتب التوفير البريدية 
وتبويب المعلومات وتوثيقها للاستفادة 
متها واتجاز معاملات للواطنين 
بالشرعة الممكنة. 

وأشار الى ان الصندوق يقوم باعداد 
الاجرامات التنفيذية للبدء باستلام 
فواتير مياه والكهرباء والهاتف وتقديم 
القروض امالية للموظفين في مغتدف 
اجهزة الدولة كما يقوم ايضا ' باعداد 
الاجراءات اللازمة لتنظيم عملية 
صرف قروض الاسكان للمودعين 
أضافة الى ادخال خدمات الشيكات 
والتحاويل البريدية من داخل المملكة 





عراس اد 


الى خارجها ‏ 

واضاف ان صندوق التوقير سيقوم 
بتقديم الحوافز والجوائز المالية المجزية 
والهدايا التشجيعية للأطقال المودعين 
في الحضانات ورياض الأطفال مؤكدا 
على السياساث المالية والاستثمارية 
المضمونة النتائج والاريحية التي 
يتتهجها الصندوق في تعامله مع 
المواطنين مما يتطلب توسيع وزيادة 





0 لد كديا 





ارادة ملكية بالموافقة 

لنظام اللوازم للقوات 
المسلحة 

عمان ‏ بترا - مدرت الارادة 


الملكية السامية بالموافقة على نظام 
معدل لنظام اللوازم والانشاءات 





للقوات المسلهة. 
الخدمات للقدمة كما وكيفا بحيث 
يصبح صندوق البريد المؤسسة امالية مت . 5 
التي تقوم بخممة كل مولطكن وبيار | أحالة القاثون الملحق 
المملكة وبذلك نكون قد حققنا الغاية لقانون الموازنة 


التي وجد من أجلها الصندوق الا 
وهي خدمة الوطن وللواطن. 


تناح خلصة غتطط الموارد المالية للمصاع الديوي 
اللهتداوي يو على أاهمبنن د 
ممتداديسمتراطةة التعليم 


- الدستور ‏ بترا - بحأت في 

0 ع حلقة دراسية متخصصة 
حول تخطيط وحشد الموارد المالية في 
القطاع التريوي يعقدها معهد الادارة 
العامة بالتعاون مع البنك الدولي. 

والقى السيد ذوقان الهنداوي وزير 
التربية والتعليم كلمة في افتتاح الحلقة 

قال فيهاه إن تطبيق مبداً 
ديمقراطية للتعليم يستاشر باهتمام 
الحكومات في مختلف دول العالم 
وبجهود للؤسسات التربوية الاقليمية 
والدولية لتوفير فرص التعليم للجميع 
منوها بالتطور التوعي وللكمي 
للتربية والتعليم في الاردن. 

واشاد السيد للهنداوي بالجهود 
الكبيرة التي تبذلها الحكومة بتوجيه 
من جلالة لللك الحسين لزيادة نسية 
التعليم ورفع ادائه وكفاءته على جميع 
المستويات . 

واقترح السيد الوزير في كلمته زيادة 
مساهمة المجتمع ومؤسسات العمل 
والانتاج في نفققات التعليم وزيادة 
المخصصات المالية الحكومية بهيث لا 
تقل عن 72٠١‏ من مجمل موازنتها , 


: العامة السنوية وكذلك توجيه أ 
. مؤسسات التعليم للهني نحو الانتاج : 


لتغطية بعض نفقائها التعليمية 
وتطوير قدرات مؤسسات التعليم 
والادارات التربوية على الاقتصاد في 

قات التعليمية واستعمال للوارد 
المالية للتاحة قي لوجه الانفاق السليم: 





ذوقان البنداوي 


ودعا الى تسْجِيع الافراد والمؤسسات 
على التبرع للمؤسسات التعليبية 
المختلفة. 

كما دعا الى استنياط انجح الوسائل 
الكفيلة بترشيد نفقات التعليم على ان 
لا يكون ذلك على حساب النوعيية 
الجيدة ورفع كفامة للتعليم وفي نهاية 
كلمته تمنى السيد الوزير ان يخرج 
هذا لللقاء بالاقترلحات والحلول 
الابداعية القادرة على تلبية هذا 

٠‏ ممثل برنامج الامم المتحدة 
٠‏ والقى السيد سرفناز خان مالك 
ممثل برنامج الامم المتحدة للتنمية في 
الاردن كلمة بين فيها جهود ومساهمة 
البرنامج في مجالات التعليم المختلفة 
منوها بتعاون الينك الدولي ودوره 
للتميز في اتجاز العديد من للؤسسات 


دورة الاتصال السكاني تواصل اعمالها 


مناقشة؛اوراقمن دائرةالصحافة 


اريد ‏ ينرأ -الدستور - 
واصلت الدورة الاقليمية 
لبحوث واساليب تقييم برامج الاتصال 
السكاتي التي تعقد في جامعة اليرموك 
اعمالها امس حيث ناقش المشاركون 
اربع اوراق عمل مقدمة من دائرة 
الصحافة والاعلام في الجامعة. 
وتحدث في الجلسة الاولى الدكتور 
عزت حجاب من دائرة الصحافة 
والاعلام حول انشطة العاملين في مجال 
تقييم الاتصال ١‏ 3 
واستعرض الخطوط العريضة لما 
ستكون عليه الارشادات الخامة في 
تقييم البرامج السكانية الكل من 









السؤول والمختص وعامل الميدان 
وخبير التقييم . 

واضاف ان الخطوة الاساسية في عملية 
تقييم برامج الاتصال الكاني هي 
ضرورة معرفة كل فرد في الهيئة العاملة 
لمواصفات تحديد طبيعة عمله للتمكن 
من اعداد خطة هذا العمل . 

واوضح احمية الاستفادة من جهود 
المجتمعات المحلية للساهمة في انجاح 
برامج الاتصال السكاني - 

محمد الشريدة 

وتحدث السيد محمد جهاد الشريدة 
المدرس في الدائرة نيابة عن الدكتور 
مازن العرموطي حول الاختبارات 
القبلية والبعدية في الاتصال السكاني. 

واشار الى ان هناك اسئّلة عديدة 
تشكل بمجملها مرتكزات لوضع 
استراتيجية للقيام بعملية القيساس 
المبدئي للمواد الاتصالية ‏ 

كما أشار الى كيفية القيام يعملية 
الاختبار القيلي واليعدي لمجالات 
الاتصال السكائي واثر الاساليسب 
المستخدمة والعوامل التي يجب 
مراعاتها عند استخدام اسلوب دون 
اخر لعملية هنا الاختبار ‏ 

د. محمود شلبية 

وتحدتث الدكتور محمود شسلبية قٍ 
الجلسة الثالتة حول تقبيم وسائل 
الاتمال والبرامج القائمعة في مجال 
التنمية ا فاكد اهمية الانسان 
باعتياره محور العملية التنموية 
وهدفهاء 

كما ركز على دور وسائل الاتعال في 
عملية التنمية بشكل عام 

وليد دعديس 

وتحدث السيد وليد دعديس المدرس 
في دائرة الصحافة والاعلام عن الفكرة 
الجديدة وعناصر انتشارها وكيفية 
الإستفادة منها ا ميال التنمية 
والاتصال السكاتي ف فقال:ان بذور 
الاكتشافات العظيمة تملأ الجو من 
حولنا ولكنها لا تستقر الا في العقول 
المهيأة لاستقباليا . 

وافاف ان معرفة المعايير الخامة 
لكل مجتمع حول امكانية انتشار الافكار 
الخاصة بالتنمية والاتصال السكاني 
يجب معرفتها من قبل القائمين على 
الاتصال ومعرفة اراء الجمهور حول 
مدى تقبليم لهذه الافكار الجديدة. 


التعليمية في الدول العربية والدول 
للنامية في مختلف انحاء العالم. 
واشاد بالتطور للذي وصل اليه 
الاردن في النظام التعليمي ويشهد على 
ذلك الاعداد اليائلة من الطلبة سواء 
اكان في المدارس أو المعاهداو 
الجامعات. 

ودعا المشاركين الى المساهمة في 
نفقات التعليم ومعالجة الاحتياجات 
المالية التي يعاني منها قطاع التربية 
والتعليم حقاظًا على المسيرة التعليمية 
لنتمكن من القيام بواجبها على اكمل 
ويه د 

وتناقش الحلقة على مدى ستة ايام 
عددا من الموفوعات المتعلقة بقضايا 
واستراتيجيات تخصيص اللموارد 


للتربية والتعليم واوضاع التمويل 


لمجلس الامة 
عمان ‏ بترا -احالت رئاسة 
الوزراء الى مجلس الامة القانون 
الملحق لقانون الموازنة العامة لسنة 
ددة١‏ تمهينا لمناقشته واقراره . 


الدجاني يتفقد 


مديرية الامن العام اليوم 
عمان - الدستور - يقوم السيد 
رجائي الدجاني وزير الداخلية 
صباح اليوم بجولة تفقدية لمختلف 
ادارات مديرية الامن العام ومديرية 
شرطة محافظة العاصمة بهدف 
الاطلاع على سير العمل فيها. 


دول اوروبية تعرض 
عقد اتفاقيات قضائية 
مع الاردن 

عمان - الدستور ‏ علمت 
«الدستور » ان الحكومة الاردنية 
تئقت عدة مذكرات من دول 
اوروبية تقترح فيها دراسة امكانية 
عقد اتفاقيات قضائية بين الاردن 
وهذه الدول. 

وقد احيلت هذه المذكرات الى 
الجهات ذات الاختصساص 


التربوي والاتجاهات والتوقعات | لدراستها. 

الاقتصادية الكلية في العالم العربي. و 
كما تناقش موضوعات الكفاءة وقد الصداقة الروسي 
والتكافؤ في الخيارات السياسية لتمويل يزور العقية 


للتربية واجراءات فبط التكاليف 
وتحسين الكفاءة وتمويل التربية لٍِ 
البلدان النامية . 
ويشارك لي الحلقة ممثلون عن 
الاردنء لبنانء: سلطنة عمان»٠‏ 
المومال. مصرء الجزائر» وجمهورية 
اليمن الديمقراطية ‏ 





بيت اهما لجن ابحم 


العقبة ‏ يترا زار اعضاء وفد 
الصداقة الروسي الذي يزور الاردن 
حاليا امن محطة العلوم البحرية 
قي مديتة العقبة حدث اطلعوا على 
معرض الاحياء المائية وتجولوا لي 


اقسامه 
كم زار اعضاء الوفد المعالم 
الحضارية في المدينة. 



















سالك كس م و مد 35 


أسريما ع الع الخالعت إ ىكل سيل 
بارس الوضناء أسرننا الجاريم اللرية 
اهبا المعز ره كلأ ل يسعرق 
الم الذيارره وهاه واتكىس علال هذه 
الور نع على رم > مينا قا" دك وا لمر 
أن كرت و ملل ف مسي اللئلة انارق 
عر ستل وير عون لأعصضاء امس" ونم 0 سس 
3 وف ا رع كوا ت تمل مما ياأما ند 


دل السب و نمت 


















يس اللتلء الا قصاريع 
محمدعل درويش تحليلي 
عدنان سالمايورمات 
حيدر عيسى مراد 
عرّت محموو ا مناصرهة 
مجود سلمان الحجاوي : 
ونيد هاشم الخطيب 1 













1-0 
الابيد ومؤاررة 
تحن وعدد كير احواتما تهمارالاد وات 
0 ليه تلن بيد واصواننا في وات 
فدتحجارة عمات 
للحقلة الاقصادية 
برئاسةالافنصادي الكبير 
2 
تدر عوجع | تنا اتتجاراع أصواتهم الك 
رئيس ل ] قصاديه واحواته اعصاء 


نضلة نثمتناا بهد 
0 داح د يقي 


شوك ةحاداخوان الغارية 
كلات يوس لصرى بنوعا 
علات معان علتيه اخواة 
عيدا للطبفسيد يكير 
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. أو دفتر العائلة او هوية شخصية صسادرة عن دائرة الاحوال المدنية 


مدوتوي اوية يد ويه عديعيو متتس ع ديت متو كد 


المواصفات والمقاييس للتي تحدد للسلع والمواد الفذائية تققد 
معداقيتها اذا كانت قابلة للاختراق أو للقفز فوقها باساليب 
مختلفة وابعادها عن الامانة العلمية التي ترافق الفحوصات 
المخبرية التي تحدد المخالفة او المطابقة لما يتعارف عليه 
بالمواصفات القياسية . 

وتزداد اهمية هذا الموضوع ع اذا كان الامر يتعلق بمادة غذائية 
لها تأثير مباشر على صحة الانسان وسلامته. اذ تصبح المخالفة 
للمواصفات كشيل ضمرا مباشرا على حياة الموأطئين وهو 
أمرلا يجوز النهاون بشانه او السكوت عليه خاصة اذا كان هناك 
نقريران متناتضان وصادران عن مديرية المواصفات والمقاييس 
التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وعن عينه واحده 
تحمل رقم .١٠٠١١‏ قاخراق. 

التقرير الاول بتاريخ #داده جاء في الاستنتاج والتوصية 
المرفقه به ان العينة عير مطايقة للمواصفات الاردنية رقم كعد 
في نسبة الزنك الداخل في تركيبة السلع الغذائية موضوع الاختبار 
ويحمل توقيع منفذه الفحوصات المخبرية ورئيس الشعبة ورئيس 
القسم . 


وبقدرة قادر أعيد فحص العينة بناء على كتاب من الجبة 
المشترية او المستوردة بتاريخ ١445403‏ أي بعد يوم واحد من 
صدور التقرير الاول. وبتاريخ ١481+ ٠١‏ هدر التقرير الثاني 
ونتيجنه أن العينة معلابقة للموامفات القياسية ولكن التقرير لا 
يحمل الا توقيعا واحدا,ء 

ولدى مقارنة الاشتراطات في التقريرين يتضح ان مادة الزنك قد 
الغيت نيائيا في القحص الثاني نظرا لان نسبتها كما جاءت في 
التقرير الاول بلغت 7١‏ ملغم في حين ان المواصفات تحدد 
1 هد اعلى نظرا لخطورتيا على صحة الانسان وتسيبها بمرض 
وهذه المفارقات تطرح تساؤلا كبيرا حول مصداقية التقريرين 
سواء من حيث الامانة العلمية او من حيث ادخال او شطب 
الزنك من الفحومات المخبرية وللعلحة من هذا التناقض ومن 
كان وراماعادة الفحص. وكيف رضخت الجهة المعنية مباشرة 
بالمواصفات والمقاييس وما شي الاسس التي اعتمدتيها 4 عدم 
ادخال الزنك ضمن التحليل المطلوب فوروده في التقرير الاول 
يؤكد انه مسشمول بالفحص المخبري. 

مع استمرار افتراضص حسن النية وممارسة اسلوب تسليف الثقة 
الا أن هذه المماريسة العجيبة تدعو الى التساؤل وتثير الى 
حدوت خلل أو تدخل مما جعل مديرية المواصفات والمقاييس 
تتجاوز عن تقريرها الاول وتعد تقريرا تانيا مناقضا تماما. 
فاذا كان هناك من اسباب ومبررات. فمن حقنا كمواطنين 
ومن مستيلكي هذه السلعة الاستهلاكية ان نعرف الحقيقة وان 
نطمئن الى ان ارتفاع مادة الزنك فيها غير مفرد بالصحة ولا 
تنبب مرفا خبيثًا كما يقول البعض. 

اما اذا لم يكن هناك مبرر مقنع فمن حقنا ان نطالب 
بالتحقيق في هذا الموضوع لمعرفة المصيب من المخطىء وما هي 
الدوافع وراه استبدال غير المطابق بقرار المطابقة ولاذا حذفت 
مادة الزنك من التقرير الثاني ؟ ابراهيم داود 


1" ا 7 نات 1071 ات ل1 


اعدك منعرية جار مات 


الى حضرات المشاركين في انتخابات 
مجلس ادارة الغرفة للدورة القادمة 
ترجو غرقة تجارة عمان ان تلفت نظر اعضائها المشاركين ي 
انتخابات غرفة تجارة عمان للدورة القادمة الى ما يلي: 
اولا - مكان وزمان الانتخابات 
ستجري الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 
السادسة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 86/١1/المة١ا‏ في مبنى 
غرفة تجارة عمان / عمان' الشميساني 
ثانيا ‏ وثائق اثبات الشخصية 
يرجى من الناخبين اضطحاب وثيقة اتبات شخصية كجواز السفر 





ثالتا 5 وثائق التسجيل لدى الفرقة 


يرجى من الناخب ابراز شهادة التسجيل لدى الغرفة او رقمها 
والدرجة المسجل يها او اسم المؤسسة أو الشركة كما هو مسجل 
لدى الغرفة وذلك لتمكينه من الحصول على القسيمة التوضيحية 
للجنة الاشراف بسهولة ويسر. 
رابعا ‏ الاشخاص الذين يحق لهم التصويت 

في ضوء قانون ونظام الغرف التجارية المعمول به ترجو الغرفة 
ان توضح ان الاشخاص الذين يحق لهم التصويت هم: 

١‏ بالنسبة للشركات المساحمة العامة 
أ رئيس مجلس الادارة حسب قيود الغرفة. 
ب اي من اعضاء مجلس الادارة او المدير العام او نائبه بقرار 
من مجلس الادارة. 
 *‏ بالنسبة للشركات المساهمة الخسومية 
أ رئيس هيئة المديرين حسب قيود الغرفة 
ب اي من اعضاء هيئة المديرين او المدير العام او نائبه بقرار من 
هيئة المديرين 
؟ - بالنسبة للشركات العادية العامة والمحدودة. 

أ-اي من الشركاء المفوضين بالتوقيع منفردا عن الشركة حسب 
قيود الغرقة. 
ب -اني من المفوضين بالتوقيع منفردا عن الشركة اذا كان اسمه 
مسجلا ف قوائم الغرفة. 
ج ‏ لا يحق للشريك غير المفوض بالتوقيح منفردا عن الشركة 
التصويت عنها . 
؛ - بالنسبة للمؤسسات الفردية 
1 صاحب المؤسسة 
ب اي من المسؤولين المفوضين بالتوقيع منفردا ع نالمؤسسة اذا 
كانت أسماؤهم مسجلة في قوائم الغرفة. 
6 حالات عامة 
آ ‏ لا يعتير التصويت بالمراسلة او بالانابة 
ب - لا تقبل الوكالات العامة او الخعوصية لغايات الاقتراع من 
اصحاب المؤسسة ,/ الشركة اذا لم نكن قد سجلت لدى الغرفة 

37 المرجع النيائي 

بالرغم مما ورد أعلاه تفصل لجنة الاشراف بعورة نبائية في 
جميع الامور المتعلقة بعملية الانكتخاب. 
سادسا ‏ مواقف السيارات 

تسبيلا لوصول الناخبين الى الغرفة. يمكن استعمال المواقف 
التالية ؛ 
١‏ المو قف الخلفي للغرفة بجانب وزارة سؤون الارفى المحتلة 
؟ - موقف يقع الى شرق مبنى الغرفة بجانب بنك المدن والقرى . 
سابعا ‏ يرجى من السادةٌ المرشحين التواجد في الغرفة في تمام 
الساعة الثامنة صباحا لحفور عملية ختم صناديق الانتخاب 
والتاكد من خلوما عملا باحكام المادة (١؟)‏ من نظام الفرت 
التجارية . 
ثامنا ‏ تتوقف الغرفة عن تقديم الخدمات لاعفائيا يوم 
الانتخابات مار كهةا وأليوم الذي يليه ار ااارتهقاء 
غرفة تجارة عمان 





الصفحة : |[_) 




































تزوبيع 0 معام ومقامة للدرجتين الخامسة والسادسّة 


' - الدستور د قررت لجنة انتقاء الموظفين في اجتماعها 
2 السيد خالد الردايدة رئيس ديوان الموظفين بالنيابة ترفيع 
معلما ومعلمة:الى.الدرجتين الخامسة والسادسة وهم: 





الدرجة الخامسة 
أمنة الحسن» بشير المزموريء ذيب 
الرواد». فالح. ابوصلاح؛ كزيمة ابوشام» 
جمال مصطفىء عادل مصطفىئء احخمد 
القيسي؛ !مسال الشقراة: داود 
اسماغيل». زلفئ: تافعة» زينب مقيل» 


سميرة حدادء محمد الحيارىي» تجاح' 


كفاوي. تامر الخريشي وجميل حمد ‏ 
الدرحة السادسة 


زهير ‏ المطلق. كايد المجاليء امل 
ايوب». خليل. الرفوعء رويدا الفارس» 
سهام.' الصعوب» “عبدالرؤوقف فلج 
عبدالكريم حيمور» فاطمة السالم» ليلى 
الغيشان». محيي ألدين: البخاري» هند 
الرفاعيء» يسزى الهنداوي» نسر 
ابولاوي» قايز عبدالجايرة اخلاصن 
البريضي؛ عليه الزعبي». عبداللته 
الخطييبء . منيرة. مصاروة» شعناع 
المجاليء ناديا البقاعين» سعدية 
السحيمات» عطاف ناصرء ميسون 
كمال جميلة ايوعناب» رقية عرقوب» 
من الصابر ميثاء مخمود: امل يؤسف» 
كوثر. الخطيبء محمود: عبدالغزيز» 
حنان خليل» سميرة الرواشدة». تريز 
الموسبىء سامح خرب» ضحى أصالحة 
مريم.طهء هند الجراجرة» فاينزة 
فيساض؛ اعتماد الزعبي» ازدهار 
الضمورء. مقبؤلة الصالح»-ياسمة 
المرايات» كامل الخزاعلة» هنا مقدادء 
ميسر. ابوالسرور»..سميرة الضراييات» 
خلف خصاونة؛. عبيز السالم» نوال 
المرايات. سكينة العطيوق. سهير 
الجراح» عائذة حسين؛ اتشراح 'عكوز» 
ايمان عبدالكريم». باسمة ابودلؤة ختام 
القرعنان». شعاد الاسعدء. ضيناخ 
عبداللات:: فاظمة محمد كاملة 
الفرحان. .مها المومني؛؛ نبيلة: الرواد» 
نجناح مدلتول»-سحر محمود أمئة 
محمد؛ حسين الكتاكري: رقية 
الرواشدة؛ عبدالعزيز الشحادة؛ نسرين 


جويعد»: نوال شعبان» هيام جرادات» 


خالد. الزعبي» عغامر سلايمة؛ ‏ سمير 
الفيومي» شاكر .عقل». ظاهر: الصالح» 
ديانا جبران ' عكروش؛ : عايدة سالم» 
هيام شعيان» ابتسام . هياجنة؛ 'حنان 
لحوخ؛ ؛ هالا العنناسوةء عبيسز 


العطيويء: وجدان خصاوتة؛ سمر 
بسيسوء فاطمة ابورمان» غبلة القباعي» 
اس أ 


١‏ الشرع عميسى الننا 
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خابورء عزيزة غزاوىيء.:فاطمة غخليان» 
محاسن ' الرحيل» .هاشمية: الطيطي» 
آمل الزبيدي» .تزكية الحسين» حكمت 
المزرعاويقء: صبياح الرشدان؛ عليه 
الموسىء» ناجية الستجلاوي؛ رتيبة 
عبدالقاسم» ماجدة فرحان» : ماجدة 
بشناق: ابتسام صالحء سهام الوشاح» 
+ نسرين الديناس» هيام طهء فرجة 
المجاليء بسمة ارحيل» خلدةالنجانء 
مهى ٠‏ .جتيديء. ايمان. العظيات» سحر 
حجازين» عبدالاطيف عبدالفتاح» 
ابتسام. خليفات» زكي ادريس:»: عدنان 
ابراهيفء مهى ايوالهؤى» ياسين.عوادء 
محمد العلي: محمود جفبال: خسين 


البايرء رياب حزب». عائدة: زاهدة - 


عنبدالله خليل» عداله. الحمود». وفاء 
نفاع؛ يامنة محاربء أيمان. عودةالله» 
ايمنان صلاح» ايفان. المحاميد». جاسر 
سالمء ردينة العنطزء سلوى المراحلة» 
شادية عبدالفهدي؛ ضفاء كريشان» 
عفاف عطيوي» لطيقة الحناقطةء هناء 
الضوقان» هيام الشراريئ» : هيفاء 
غوجان: هيفاء الؤلاوي؛ وقاء السبايلة» 
ايمان عريقات..آمال عبداللات:: رشا 
رشيدء ايمان اللحام؛ ‏ صبخي محمد 
نعمة الزين» نهاية جيوسيء بشسْرى 
مرعي» :قاديا جريسات؛ ماريا أبراهيم» 
محمد السالم» ميسون النابلسي» نجاح 
الهروط» ايمان الضياعين» جميلة 
الخطيب. زين: ابن طريفء عليا 
ابوسويلمء فاطمة الفراهيدء منى بلقرء» 
ابتسام .الصماديء ايمان غيتث» حنان 
شخادة» رضوان اليوسقء ريما مسودة» 
سهام عبدالحقء رقية علي؛ سوسن 
الخامدء غازية الشخائبة» فايزة 
الروؤيغانء فهمية ‏ عريقات: كريمة 
الأحمةة ماجدة القسوسء ناديا. حدادء 
تهاد الشخانبة؛ نوال قاسم» مريم 
عبيدات» .بثينة الضباعين. رضوة 
محمدء. زينب: حسين» سلطانة. احمد» 
سميرة بني'هاني» سميرة السبعي» 
عاليا 'سعيدالدين»:. عبدالرحيم . خليفة» 
عائشة العدينات؛ فاطمة سليمان؛ 
قفاطمة 'العمري؛ لينا عويسن؛ ماجدة 
فحماويء مريم ابسراهيم. منور 
. مصطفىء نحجاة مخمود» نعمة التشبلي» 
نورة ابوريان» .عطاف النمري» آمال 
النزعبيء اسمسىئ ابسراهيم» حنان 
العسوقي؛ خولة علي سامية ابوسيف» 
ايتسام الفلفه» ختام العلي؛ ابراهيم 












القادم . 








بسمة استاعيل؛ سهيز الصوراني» 
نوهي الجندي» عبدالحميد الأسمر 
صفاء الشامي» . فوزية ةَ المصلح» ميسر 
عبليان». تجاح الشرباتي» هنا عابدين» 
أوغذ غربيات؟.'منتهى الذيبء نوال 
عودة: "سميرة عيسى» تغريد عقلة» 
نوال محمد؛ قدوى علي: نجاح 
الصالح» رابعة علي» فاطمة الدغليب» 
ماجدة 'الغرايية؛ منيرة النيرء نجوى 
حسن؛ فاطمة محممدء شوقي داود؛ 
مريم المعايعةء زيم العوران»' سعيد 
حسين» فاخرة الفضل الله؛ هتد حرب» 
غطاف ابوصهيون» امنة صبيج» رائدة 


القرح؛ سهام محمدء قاطمة علاونة» 
ميسون الغنيمات» يسرى المناور» ايمان 
النجداوي» سميرة القطاونةء سوسن 
المجالي» شادية سهاونةء ترمين 
الغوران» هيا هارون» وقاء القسوس» 
اخلاص السالم» عليا المحمد»؛ عريب 
سعدء فضة العلاونة» اميرة مطرء بثينة 
مطاحن» ختام الخطيب» خولة حماشاء 


«زيتب الربابعةء كوثر المومني» مهى 


الحوراني» تبيلة الكايد» هدى حستات» 


اعتدال المحمود»ء ايمان الوشاحء ردينة 
سالمء رقيا محمدء شيخة الشلبي» 








ميسون الباير» كوثر الطعيمة؛ ماجدة 
الاحمدء منى القاضي» تمام ايراهيم» 
فردوس كريزم؛ لميه رضاء اسصاء 
عجلوني؛ سمية عيبدالعزيز»؛ سوسن 
سلامةء عائدة اللاقء منى بطارسة» 
(منةالقطاونة» يسما الحسن؛ حنان 
السومني» خولة ابونواسء رمزية 
الطيان» مسر العضايلة»: عفاف 
النمري؛ بكر عبدالرحيم؛ احمد العرجة؛ 
آمنة سمارة» بهية الشواء تيسير اللداوي؛ 
رسمية حلاوةه عائدة خنفرء عناية 
صالح» نرمين حرحش» هدي حسين 
وهيام علي . 


مدعوونلتقديم|متحان الكفاءة«الثلاثاء 1 


للتعيين بمختلف الوزارات والدواثر الحكومية 


عمان _الدستور يطلب ديوان 
الموظفين من التألية اسماؤهم من 
خريجي الثانوية العامة بفروعها الادبي 
والعلمي والتجاري للاعوام 15109 فما 
قبل التواجد قي كلية الحسين الساعة 
اقامة ثلاث مدارس | 
جديدة العام القادم 
عغمان ‏ الدستور - فرغت 
مديرية الابنية بوزارة التربية 
والتعليم .من اعغداد المخططات 
الخاصة باقامة ثلاث مدارس 
جديدة لحساب وزارة التربية على 
ان يبدا العمل في هذه المدارس 
التي تمت عملية استملاك الاراضي 
الخاصة: يها ابتداء من مطلع العام 


. والمدارس هي: مدرسة للذكور 

قُِ جبل الهاشمي الشمالي ومدرسة 

اخرى للذكور في خريية السوق 

ومدرسة للاناث بضاحية الامير 

الحسن. ”* 

مدعوات لمراجعة 
تربية عمان. الاوان 


عمان ‏ الدستور ‏ يطلب مدير 








التربية والتعليم في منطقة عمان 
الاوال من المعلمات التالية 
اسماؤهم مراجعة قسم شؤون 
الموظفيئن في المديرية لتحديد 
مراكز عملهن. وهن: ' 
تنضال محمد المصري » ابتهياج 
محمد؛ ميسون تدثر نيفين 
مريان وسحر النجاح . 


يد ظ 


ائيسات| ‏ | 
بيكاب للد 





ششركن بشطاي وصاحب التجاريَيَ 


. | البشتاوي. وحسين. الدعوم واحمد 


الحادية عشرة من صباح يوم بعد قد 
الثلاثاء وذلك لتقديم امتحان الكفاءة 
الذي سيعقده ديوان الموظفين من اجل 
اختياز عدد من المتقدمين للتعيين في 
الوزارات والدوائر الحكومية وهم 


محمد محاسئة واحمد: المصلخ وعصام 
حشحوش وعلي عتوم وعلي خزاعله 
ومحمذ سالم وحلمي حفدان واحمد 
شرمان واحمد سلامه وعادل الرواشدة 
وخليل مياس وحسن الاحمد وعبدالله 


حداد ومحمود موسى واحمد السرحان 
وعصام نواف وحسين العلي ونزيه 
الخلف .ووليد :ببعد»: وعاظف السميزات: 
وناصر الزعبي ومحمد ديباجه واحمد 
العودة الله واحمد الزعبي وعبدالعزيز 
العبدالمزيز واحمد سماره ومحمد جنيد 
وابراهيم الصالح وخلف الوردات وناظم 
الملكاوي ومحمد ذيب ومحمد توفيق 
وعلي سالم وتحسين السالم ومتنصور 
'بني يوسف وعبدالرحمن جمعه 
وعبدالفتاح طلب وراكان احمد ومحمد 
مطلق وحسين مقابله وتركي ربايعه 
وعيسى المومئي ونزيه المومني وقاسم 
القضاه واحمد القضاه وصالح غرايبه 
وتعيم اللبابيدي ووليد القضاه ومحمد 
الزيدان وعلي القضاه وياسر بتي عطا 


.واياد الربضي وراتب ابراهيم 'واحمد 


عبدالرحيم: وفواز رشيد وسليمان 
ذيايات ومحمهد العناقره وعدنان كليب 
وسمير 'العطاونه وعلي مصطقفى 
ومحمد ايوطالب ومحمد خضيم وجمال 
بطاينه وغسان خصاونه وجمال ابوخيط 
واكرم المصطفئى وعريف عبدالرحمن 
وقسيم الغزاوي وابراهيم بطيحه:واحمد 























موديل دي اكسعادي 











شتاهد تشّتان يبتك آننت 1429 دبج لكابييت 
بتعته الهجائلة ومميزاتته الفريّدة وانظكبر 
إلى دعاميسه العلشيّة الضخهة الت يمل الشتكل 
ألخحتا رعي وتزبتد من قوّة تحتهله .لس هتاك 
بتيك الت آختز ويجمع يحون نعلك الراححة 
الفتائتتة والحتاتحة - 











خطاطبه ومنذر دعوس وحسين ابراهيم 
وفضل عبدالله وامفوز كراسنه وسهيل 
احمد وعبدالرؤوف فضل وتحسين 
الطوالبه وسلمان الشرع وعدنان محمد 
ومحمد غازي ومحمد عبيدات وراضي 
ملكاوي ونبيل الرقاعي واسعد قاسم 
وصالح الدهني ورسمي عبئده وراقع 
الهزايمة وجميل السلطي وفوزي ايوب 


وابراهيم شطناوي وعلي محمد وصايل 
خليف ويبشير وديان واحمد الايوب 
ومحموه ‏ طبيشات وتيسير محمد 
وابراهيم جرادات ومحمد المفلح 
وفاروق حراح وابرهيم الحسن وغازي 
الشوملي واحمد النمرات وجادالله 
الرقاعي وعبدالاله العلي وغتام 
الرشدان وهيثم محمود وخالد سعود 
ومخلص الطوالبه ونبيل الخطيب 
وعمر قرطه وجهاد مصطفى ومحمد 
المصلح وفحمود الفلاح وصالح شخاتره 
ومصطفى يوسف واحمد شطناوي 
ومحمد العلاونه وسليمان عبيدات 
ومحمود قديسات وعلي الخطيسب 
ونشأت فريد ومحمهد يوسف 
وعبدالوهاب الواكد ووجيه عصفور 
وحديثه الحسن ووليد عبدالرحيم وعلي 
العمري وضياء توفيق وعامر الزعبي 
ورشيد الروسان وجمال محمد وتركي 
الحياري ويوسف جادالله ومحمد 
خرابشه وعقناب ابورمان ومحمود 


النصيرات ومالك" العايد ومحمد علي ٠‏ 


وزياد احمد وامجد النسور وعبداحمد 
عربيات وعوني غانم وابرهيم الحياري 
وخالد فهد وسالم عبدالسلام حراحشه 
ومتعب عزات ومحمود مبروك وامين 
عربيات وعوض درويش ومحمد 
المومني وتوفيق المومني . 





تعلن لجنة اغمار مسجد طارق بن 
زباد. / جيل عمان الدوار السابع عن" 
فقدان دقتر وصول تبرعات يحمل 
الارقام من  ١44901(‏ 446060) 
يرجى ممن يجده اعادته مشكورا الى 
مديرية اوقاف عمان او الى اللجنة على 
عنواتها اعلاه. 


فقدان رخ خصة سوق 
عمومي 




















أعلن أنا المدعو خليل حسن 
سليمان عن فقدان رخصة سوقي 
العمومي الصادرة من عمان 
والتي أجهلٍ رقمها الرجاء ممن 
يجدها تسليمها لاقرب مخفر 
للشرطة او الاتصال .بهاتف 
7 تيسن سليميان وله 
جزيل الشكر . 
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وجد دورا: 








شر و ابه عير 
هلوب مره مسر 

الشركة الدولية للتنمية الزراعية بحاجة الى مهندسة زراعية ويفمّسل ان يكون 
.تخصضها تصميم حدائق ولها خيرة ة بالاعمال المكتبيه. على الراغبات في العمل 


الحضور الى مكاتب الشركة الكائنة في شارع يثرب مقايل محطة العتيبي فوق 
سوير ماركت الغازدنز وذلك الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 








*# محمد محيلان 


عمان ‏ الدستسور - يغادر . 
قاضى القضاة/ رئيس لجتة اعمال 
المسجد الاقصى المبارك والصخرة 


المشرفة اليوم الى المغرب لتسلم 
:جائزة سمو الامير اغا خان 
للعمارة الاسلامية والتي فازت بها 
لجنة الاعمار. 

وكانت لجنة أعمار الاقصى 
المبارك قد فازت بجائزة الامير 
اما خان للعمارة الاسلامية تقديرا 
لها في أعمار المسجد الاقصى 
والصخرة. المشرفة من بين عدة 
مؤسسات وشركات أعمار دولية 
وعربية . 





افتتاح معهرض 
بجامعة اليرموك 


أربد - بترا - افتتح في جامعة 
اليرموك امس معرضا للفنون 
التشكيلية والصور الضوئية لطلبة 





نادي الرسم والتصوير في الجامعة 
وينظمه النادي بمناسبة عيد ميلاد 
جلالة الملك الحسين . 


ويشتمل المعرض الذي افتتخه 
الدكثور محمد حمدان رئيس 
الجامعة ويستمر اسبوعا على 
لوحات وصور استوحيت 
موضوعاتها من الطبيعة الاردنية 
والتراث الشعبي . 





معرضٌ نائب 
رئيس الج معة وعميد شؤون 
الطلبة وعد د من المسؤولين 
والمدعوين .' 


جد عفر سفاة طتب بلوط. . 
/ جد عزفة شم مضارططائ ‏ 


قفتا شكةه 
مخصطلا و مه 
لسك تنوان سمتجارية عن 
ف 


مية ئلا يجار 


رقمها 4 حوصض من اراضي قناة الغور الشرقية مساحتها 
9 دونم تقع في غور كبد جوار وحدة وصفي ميرزا ٠‏ 
المراجعة .مع هاتف 3544585 - عمان 





5-- 


جد عطرفة نوي بجوزء قر مشي طبيعي » دهان لهاس 
5-80 4 ماع دهية أعي - 
ع ركب أ ينوس 4 مقاعد ‏ 
2 عترقر ننم شبابوديانا رس طزائة 
رقسين سيد +كويرنية + توالت أوبلب 












ل 





عدد من الطلاب في الصفينٍ الثالث الاعدادي؛ والأولٍ الثانوي في 

احدى المدارس الثانوية في الأغوار الشمالية ٠‏ بوادي الآردن» بعنوً 
برسالة يستصرخون فيها المسؤولين ف وزارة التربية والتعليم » وي 
مديرية تربية اربد الثانية أن ينظروا بعين العطف والاحتمامء الى 


قضيتهم التي تهدد مستقبليم 
الوزارة مهمة التعليم هناك! 


التعليمي » على أيدي من أوكلت لهم 


القصة كما يرويها مرسلو الرسالةء أن العديد من المعلمين» وهم من 
ملاكي الاراضي الزراعية» أو الذين يتضمنون المزارع » يغيبون بصورة 
مستمرة لانشفالهم بالزراعة » وتصريف انتاجهم ؛ ونقل الخضار 
والقواكه الى أسواق عمان بسياراتهم؛ بهدف توفير أجور النقل. 
والمشكلة أن هؤلاء المعلمين» يتقاسمون أيام الغياب بينهم» وكانهم في 


برنامج مكتوب؛ حيث يتفيب مدرس 


الرياضيات اليوم» ليفيب غدا 


معلم اللغة الاتجليزية » وفي اليوم الذي يليه يغيب معلم العلوم؛ ثم 
معلم اللغة العربية ٠‏ والاجتماعيات وهكذا. 


وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء العام الدراسي ألا أن 


المواد التي تم انجازها» لا تتناسب أبدا 


مع الزمن المخدد للانتهاء من 


المنهاج الدراسي قيل بدء شهر حزيران 5 »كما أن موسم الصيف في 
الأغوار يعني ٠‏ أن النشاط العام في هبوط؛ وبالتالي فان عملية التدريس 

في مثل هذه الأيام من فصل الخريف تكون أكثر جدوى من التدريس 
في جو تسجل فيه درجات الحرارة أكثر من أربعين درجة مئوية. 

وقد حدث في أحيان كثيرة» ان توجبت مجموعات من الطلبةالى 
مدير المدرسةء لاحاطته علما بما يجري» من غياب مستمر للمعلمين» 
وعدم انجاز المواد المقررةء ضمن الخطة الدراسية» وذلك من باب أن 
المدرسةء تعتبر بأساتذتها » وطلابها اسرة واحدةء يرعاهم السيد مدير 


المدرسة. 


وتكون المفاجأة أن مدير المدرسةء لا يكترث بالأمر كثيراء لأن معظم 
المعلمين المتغيبين هم من اصدقائه وسكان منطقتهء حتى أن بعضهم 
احترف التأخر عن الحضور في الحصة الأولى» لإنجاز أعماله أيضا. 
هذه الشكوىء رغم ما فيها من مرارةء ورغم انها تمس قضية 
الاستقرار المادي والنفسي للمعلمين» الذين تقع على عاتقيم مسؤولية » 
من أخطر المسؤوليات» ألا وهي بناء أجيال المستقبل؛ ألا أن الأمر 
يحتاج الى معالجة المسؤولين في الوزارة» ومديرية التربية» لأن الذي 
يبدو انه كلما تم الابتعاد عن مركز الوزارة؛ وعن المدينة» كلما بدات 
المشاكل التعليمية تأخذ ابعادا كثيرة» أقلها تدني نسبة التحصيل 
وانعكاس ذلك على نتائج الامتحانات العامة. 


لت مط 0 الت الا رت 0 نم0 ا هه م0 100 


احفد .جيل شاكر 


دو 





| افتتاح البازار التطوعي الاول 
لجمعية العمل والتطوير 


عمان - الدستور - اقامت جمعية 
العمل والتطوير بازازها الاول للعمل 
التطلوعي في مقر الجمعية الكائن في 
حي المحاسرة (وادي الرمم ). 

واشتمل البازار الذي افتتحه الدكتور 
هشام الزاغة مدير عام دائرة التطوير 
الحضري على اشفال يدوية ومطرزات 
وكتب منوعة ٠‏ 

ويهدف اقامة البازار الى المساهمة في 











0 وعشرين قسطأ شهربياً 

ب دئاس تنب يكامل رغياتكم من 
د قعمّاوق 2 مغرواتاتبِّالحديثاقلها 
١‏ التبيم | اع 






''مم-ملممط" لمة ومتصضقءومءط ععأنام001 سب 
ا .ععن ععأنامتامه ؟أ0 ممع أروملاع 


ومواهطء:85 3 أقمها غ3 5قع655م أولاكم 030010165 
دروام ممطسن؟ روطع .لأوتاومع وا أمعنة عط لوج ععروعط 
.647266 غق أمبلا8 .علا اله عدقعام رممائهم 


ا ممروسات الاق 34 الخياراتالاوسع 4 
ومن السمرال فل » الشروط الاسهل. 


قم العروض . 
تلفرش اتكامل 


جد عزرقة نو م كسرء فغشب طبيس اررؤات يرضدرفي. 
بهد طقل ركب .م مشاسل 

جد طق رط ريز اوضر فب سوير 
00 


ومن وملك[مه! 5ز مراع وص اباوممك مواعءه2 لم 
مأ ععمواععمنه ع0ة وسمتلصتلق؟ طخل الماك اهمها 
11 ووأيعدو[أه1 معطا 


مع عه عأطمة 080160 300 (50019 ب 


رقع المستوى الاقتصادي للاسرة من 
خلال اتاحة الفرصة امام القيادات 
المحلية لتحقيق الاحتياجات المحلية 
للسكان من قبل السكان انفسهم. 

وتسعى دائرة التطوير الحضري لأن 
تكون الجمعية حافزا لسكان المناطق 
السكنية الأخرى التابعة للتطوير 
الحضري للمساهمة في اقامة نشاطات 
مجائلة* 











سس وعطهسوسات من معارضر الزريًا وس ١‏ 1 0 لا م ع كال التجهيزات الكهربائيي 
متححدة ووقةه مغروشات اين سعدى السنين 
عتمان «متلاع الملى -الغيل الذهبي -بالعرب من طبري الرشل-هاتت 17110097 


الزرقاء؛ وادعي الحجس,رطريق لاوتوستراد -طلت .5771 1/160. ١1/126877‏ 
إرهبد د وارالاسكانالضشّارع أليدين -ملاتت ككته ‏ -41 لاك 


غصع مرمماع ع0 50011 ب 


وف زلقدمة لوه1 513151 ل 






د 







































اي عمان ‏ الدستور - قرر مجلس 
. إى ترفيع ولحالة على التقاعد 
2 و ا دراسية لعدد من الموظفين 
عقوو ل , ل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية 
ل على النهو التالي: 


"دبرا وزارة الصحة: : ترفيع نبيل محمد , 


النامر وثبيل محمد الراعي للدرجة 


> سس الثلثة 9 
و دنوان اللعاتيا د لطر 


كريثا 
* للدرجة الثانية واميره زكي محمود 
1 محمد امين المغربي للدرجة الثالثة. 


2 7 وززرة الثربية: اهالة الموظفين التالية 

م ملؤم على التقاعد وهم: محمد 
0 الم عبدالنبي ومحمد حلمي عودة الله 
: م 1 لوس سسكام 





ترفيع واحالة موظفين على التقاعد 
من مختلف الوزارات والدوائر 


في الجمهورية: العربية اليمنية وعاطف 
سليمان خصاونه للعمل لدى وزارة 
المعارف السعودية ومنح المعلمة فاتن 
أحمد التل احازة دراسية بحون راتب 
من الركاكركم ولقاية ادام 

وزارة الاأوقاف والشؤون والمقدمات 
الاسلامية: احالة جهاد رضوان الكيلاز 
على التقاعد 


التقاعد 


دزارة الطاقة والثروة المعدنية: احالة 


جلال يافان وضامن عسارين على 
التقاعد . 





0 انتحل صفة «مفتش تموين » واحتال 


لكام 


5 من خلود الجاعوني 
٠‏ القى رجال شرطة محافظة العاصمة 
“ مد يؤرا القبض قل «محتال» قام 
:بيهام عد من للواطنين باته موظشف 
1 ,.ثبوين واحتال عليهم بمبلغ (مدا) 
00 بر ديقاراء 
ْ 5 ر” وتفاميل القضية كما رواها الرائد 
5 ل 
تمدن في مديرية شرطة محافظة العاصمة 
د١٠‏ إن تتلخص انه في الاسبوع المافي وردت 
مكوى الى شرطة ماديا من احد 
.' للواطنين مفادرها انه بينما كان في 


م 


- 











جحي ساب بر ملحمة والده حشر اليه شخصس| 


' ولدعى انه «موظف تموين ١٠‏ وعندها 
طنب منه اين صاحب الملحمة 
2 حشيل مر مراعدته للحصول على رخصة بيع 
:لصوم بلغارية فابدى استعداده 

7 لاخر الرخصة له مقابل 
لوعي أن ٌ دينار لدفع رسوم الرخمة 
وذهب معه الى بلدية مأدبا لاجراء 
لتطوير معاملات الرخصة» وف الطريق سلمه 
." للبلغ وعند وصولها ألى باب البلدية 
--د "نتم طزب الشخص من طالب الرخصة ان 
2 *” - يذهب ليحفر هويته الشخصية» 
مستي “نبد وفعلا ذهب لاحضارها وعند عودته لم 
-- ب سرام يمد الشخص بانتظاره وهاول ان يتبع 
+-.: يوام اثثره ولكنه اختفى وتركه ضحية عملية 
حب ده لز لحتيال» وما كان منه الا ان ييليغ 
“نار ند, الشرطة يما حصل بعد ان أاعطسى 

سماو ى. لومافا دقيقة له. 

وعلى آثر ذلك بدات التحريات 
07> لتحديد-هوية القاعل والقيض عليه» 







قم البحث الجنائي في شير 
دَظةَ العاصمة من اهد الواطنين. 









عور خلا الايام للاضية. وردت 0 


0 على مواطنين بمبلغ 1716 دينارا 


من سكان جرش ويعمل صاحب 
ملحمة بانه تعرض لعملية احتيال' 
ممائثلةء ويأن احدهم حضير اليه على 
انه موظف تموين واخذ منه مبلغخ 
)١١78(‏ ديتارا اردئيا مقابل اصدار 
كمد 

واوضح الرائد الكراسنة بأن مواطنا 
ثالثا من مخيم البقعة راجع الشرطة 
يعد ان وقع اشتباهه على 0 يدعي 
انه موظف تموين وعرض عليه مبلغ 
الف ديار مقابل الحمول على رخصة 
لبيع لهوم بلغارية. ولسن الحظ ان 
صاحب الملحمة لا يمللك هذا المبلغ , 
وانه اشتبه بامره مما اضطره الى تبليغ 
الشرطة على الفور . 

واشار الى ان الاشخساص الثلاثة 
اجمعوا على نفس الاوصاف ونس 
الاسلوب الجرمي. وبعد للراقبة 
الحثيثة والتحريات وقع الاشتياه على 
(س .ع س ١ك‏ ) من سكان الهاشمي 
الشمالي وبيلغ من العمر 4١(‏ سنة)» 
عاطل عن العمل ومن ذوي 
الاسبقيات في هذا المجال وتم القاء 
القبيض عليه » وبالتحقيق معه اعرف 
بقيامه بالاعمال الاحتيالية وثم توديعه 
لمدعي عام مادبا لينال جزاءه الرادع 
وسيتم توديعه في القخسايا الاخرى 
حسب الاختصاص ٠.‏ 

وأضاف الرائد الكراسنة يقول: ان 
هذا الممتال يتبع في اسلوبه التجوال 
في الاسواق والاماكن غير المعروف 
يها ويبرض خدماته على المواطتين | 
.الذين ينخدعون من مظهره نظرا 
الهاجتهم للرخصء علما لته لا يعمل 
في اية مؤسسة حكومية او اهلية. 





وزارة الاشغال العامة: احالة 0 
حسن موسى السطري على التقاعد 

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: 
احالة الماعيل احمد السطري على 




















التدوة التي عتدها منتدى الفكر العربي في الأسيبوع المافي 
تحت شعار «النضال السياسي بدون عنف ٠»‏ تستحق التامل 
والتفكير» ورغم إن ما قرأته مما كتبته الصحف المحلية لا يسمح 
في بالتعقيب الجاد على المناقسات التي دارت في تلك الندوة في 
(عقاب الاوراق التي طرحت الا انني اسمح لنفمي ان اتحدث 
عن هذا الشعار كما افهمه. 

واول ما يخطر ببالي ان اتساءل عن سيب طرح هذا الشعار في هذا 
الوقت بالذات وهل يمكن ان نعتبر هذا الشّعار اسلويا 'اضافيا 
لتحقيق الاهداف الوطنية أو بديلا لاساليب النضال السائدة؟ وكما 
ورد عل لسان امين عام المنتدى فان هذا العنوان وعناوين لخرى 
لندوات سبقت واخرى لاحقة مي في جدول اعمال للنتدى بغض 
النظر عن التطورات لمعلية او القطرية في أي يلد عربيء وكما 
بؤكد الدكتور بعد الدين ابراهيم فان هذه العناوين هي جَِرْء من 
برنامج متكامل يتصدى لكل القضايا التي تشغل الرأي العام العربي 
وتهم الانسان العربي ومحل تساؤل الرأي العام العاللي » ولو سلعمت 
مع الدكتور ابراهيم بذلك غير انني اعتقد ان الشعار يتطلب وقيٍ 
هذا الوقت بالذات مزيدا من التأمل. فالانسان الذي يجوس خلال 
عالمنا العربي اليوم» يجد ان ما يدور فيه ويهدث على ارضه يتجاوز 
كل منطق ويتخطى كثيرا من النواميس والاعراف التي درجت 
عليها كثير من الشعوب والامم في هذا القرن. 

فالواقع المشوه الذي تعيشه شعوب امتنا يصعب صياغته وتأطيره في 
مثل 3 العنوان او الشعارء وبيب ذلك في تصوري ان سُعوينا 
العربية ومنذ مطلع هذا القرن جوبهت بتحديات هائلة؛ فقد عاشت 
قبل هذا القرن ما يزيد على اربعة قرون مهعرومة من العدل والحرية 
والعيش الكريم وكان مواطنو الارض العربية يخضعون لصنوف 
الظلم والعذاب والاهانةء وعندما كانوا يحاولون بعفوية التمرد عل 
هذا الواقع الكريه كانوا يجابهون بمزيد من الظلم والعسفء 
وغغشيتهم سنوات طويلة ظلوا فيها اسارى للجهل والتخويف 
والحرمان ؛ ولم يكن يخطر ببالهم ان اللجوء للى النضال يدون عنف 
يمكن أن يهقق انعتاقيم مما هم فيه ولعل من ابسط التبريرات 
لذلك ان للذين حكموهم وتملطوا عليهم طيلة تلك الفترة لن 
يفهموا مثل هذه الممارسات المشروعة للتعبير عن عدم للرضا او 
استنكار حول ما يصيبهم وبالتالي فان شعار السن بالسن والبادىم 
اظلم اقرب إلى فهمهم وأدعىالى تجميع قواهء ومرة اخرى فان 
طرح هذا الشعار في مثل هذه الظروف التي تتالب فيها على امتنا 
كل قوى الشر قد يفهم منه بانه ايحاء يستهدف ترويض جماهير 
شعينا العربي للتخالٍ عن التفكير والاعداد والاستعداد لمنازلة 
الظالمين والمعتدين على حرمة الارض وشرف الانسان. 
القضية الاول 

ورغم ان ما ذكر عن الاوراق التي قدمت للندوة والحوار الذي دار 
حولها لم ينته الى اتفاق عام هحول قبول هذه البدائل نظير العمل 
الحقيقي المنظم واقرار المشاركين بان ظروف الشعوب وما تواجهه في 
الداخل او الخارج يحتم اختيار الوسائل التي تلائم كل حال او 
الجمع بين العنف واللاعنف فان الاقرار باتباع هذه الوسائل يتير 
الكثير من القضايا الاساسيةء ولعل اول هذه القضايا ما يتعلق 
بنضال الشعوب ضمن حدودها والذي يحفزها لذلك في هذه الحالة 
هو - في تقديري _عدمالاقرار بحقوق للواطن للتعبير الحر عن 
وجهات نظره والمشاركة المشروعة مترجمة من خلال اسهام ممثليه 
الحقيقيين في صياغة امور حياته رهم ان دساتير معظم الدول تنص 


مراحة وباساليب مختلفة عل هذه الحقوق بل ان عفن هده 
الدساتير قد اؤجزت الوسائل التي نتم'بها للشاركة ويتتظم فيها عمل ' 


خدمة العلم 


وهوية شخصية 


اعلان فقدان دفتر 





أنا المدعو أحمد موسي مفلج 
البراري لقد فقد مني دفتر 
خدمة العلم وهوية شخسية التي 
أجيل أرقامهما وتاريخ صدورهم 


























قرع بل عمان فرع البتراء 



























أشارع الملك حسين الدوار الثالث شارع المتراء ارجو ممن يعثر عليهم تسليمهم 

8 فون كقون لاقرب مذفر للشرطة او بريد 
تتقون : وله جزيل الشكر. 
ملعك 1 1 موك حسبان وله جزيل الشكرٍ 






الى المدعى عليه؛ عبدالعظيم احمد 
خليل الاعسر مسن الثرقيية: مصى 








































ترققن 3 ومجيو , محل الاقامة الان ولخر محل 
تكاس : عاك إسحب أو ضع في حسابك الجارىي أو التوفير أو لاجل وفي أي أي ام ا قي همان سارنا وبسل 0 
اك علبيك الحشور لهذه المحكمة الساعة 
عه مميشيناظ فرع من فروعنا المنتشرة 6 في عمان التاسعة من صباح يوم الاريعاء الواقع 
3 : في ١٠11مدا‏ م للنظر في الدعرى 
5 3 . - . 0 4 50 2 8 اماس 16+58ه المقامة هليك من قبل 
ا عاك ' أينما كنت ولدى أقرب فرع من فروعنا ودون أن يكون حسايك اللدعية ديبة محمد عبدالقادر ابو الي 
اس 3 00 52 0 5 بطلب التفريق للغيبة والشمر : فاذا لم 
. لديه» تستطيع ان تسحب من رصيدك أو أن تودع في حسابك تحضر في الوقت الممين او لم ترسل 
532 5 37 5 2 وكيلا عنك لو لم تبه للمحكمة معذرة 
غك 2 | ما تحتاجة ٠‏ وبسرعة قياسيه مشروعة يجري بحقسك. الايجاب 
كس 1 الشرعي وعليه ا 
اك احسب آلا تحريرا في 1 ١10“‏ 
تتلا ه وفق 0 
قفي اند الشرعي 
بح الكهاياكة 8 للمنطقة الجنوبية 
الي 






بر كي وقاءللأوضياء 

وعهد"ابالمؤازرة والبايقة 
والتاييد' 

للشكيية 









0 سدس دان مرفع 
دجمارة عمات ..وند موا لاحوة ١‏ والتمثان 
إله! تشابيو زملائي .- وكتهم اندي 
له ى ةالخدسي اقتصادنتّاالود صق 


مؤسس الها نللفهدت 
شركدةمهات وموكل 














ا ف يرنه لل الفايتة عار تع عمط لب باللغة نك دكليزية فول أسرث 
0 ااه بعلي وارض معوتارقيصانه 
دقوريةء بن رفت راب يقيزيه بست لد انها طن بسمادته حبار 0-4 


0 


ص.ب 5١5١‏ عمان/الاردة 











الشإملح 


مشعارات ملاه را البجمةو وش باطنهًا التذابت 


الناس من اجل تحقيق اهدافهم في الحياة الكريعة؛ ومع ذلك نجد 
بعض الحكومات في بعض الاقطار تخلق الاعذار والتبريرات لحرمان 
مواطنيها من ممارسة حقوقهم خوفا على المكاسب غير للشروعة في 
كثير من الاحيان ولتمرير العديد من القرارات والمفقات غيير 
العادلة او الامينة احيانا اخرى فكيف يتسنى في مثل هذا الحال 
ممارسة اساليب اللامنف ومثل هذه الافعال او الاساليب: لا يمكن ان 
تثم في غياب المؤسسات التي تنتظم الواطنين حول مبادىه معلنة 
واضحة ونظيفة ومعبرة عن تطلعات وطموحات الشعوب وتسعى 
لتحقيق هذه المبادىء من خلال اساليب مشروغة تنسجم مع القوانين 
والانظعة الصادرة وفقا لاحكام دساتير تحترم الانسان وتصونه وتثمن 


وجوده. 8 : 
التدخل قي شؤون دولة اخرى 
وثاني هذه القضايا هو محاولة دولة التدخل في سشؤون دولة اخرى 
بمختلف الوسائل والاساليب» ومثل هذا التدخل لا يمكن ان يواجه 
بوسائل واساليب اللاعنف رغم حضاريتهمالان مثل هذا التدخل يتم 
باستعمال وسائل غير مشروعة تستيدف الاخلال بامن الوطن 
والمواطن وتقويض مؤسساته واختراق نسيجه الاجتماعي والثقافي 
والنفسي من اجل تطويعه وتدجينه للسير في ركابه وخدمة اغراضه 
واحتوائه ليمبم تابعا فاقدا لارادته متنازلا عن خصائصه باتمر بأمر 
الدولة المتدخلة ويخضع لسلطتها الغريبة عنه. 
الاعتداء واستعمال القوة المجردة 

وثالث هذه القضايا هو اعتداء دولة على دولة اخرى واستعمال 
القوة المجردة المتمثلة بالات الدمار واسلحته التقليدية او المتطورة 
ولن يكون بالامكان دفع هذا الاذى ودحر هذا العدوان الذي 
يستهدف السيطرة على الارض والتراب والانسان الا يتسائد المؤسسة 
العسكرية المحترفة مع المؤسسات السياسية التي تنتظم الجماهير 
وتستقطببا وتحشدها وتحفزها للنضال دفاعا عن التراب والانسان» 
وقد ثبت بتجارب الشعوب ان العدوان بالقوة المسلحة لا يمكن صده 
بالقوة وحدها خصموصا اذا كانت القوى المتصادمة غير متكافئة ٠‏ 
وبالتالي قلا بد لتأمين التوازن من حسد الجماهير المنتظمة في 
المؤسسات السياسية ألتي تلتقي في مثل هذه الظروف حول قواسم 
مشتركة يلتف حولها المواطنون ويشكلون على هذه الصورة رديفا 
للقوات المسلحة الوطنية؛: ليس هذا وحده وائما تعمد هذه المؤسسات 
السياسية التي يفترض انها تعبدت جداهيرها بالتربية على الخير 
لحفز هذه الكوادر البشرية وتجنيد هلاتاتها في جميع لميادين 
الاقتمادية والاجتماعية لتأكيد القدرة على الانتصار. 

أن فلسفة اللاعنف في مقاومة التسلط والاستيداد الداخلي عند 
الشعوب تقتضي وصول ذلك الشعب الى مرحلة متقدمة من الوعي 
والانتظام في مؤسسات سياسية قادرة على تبني مصالح الجماهير 
والدفاع غنها باللجوء الى عمارسات غير عنفية ولكنها خطط طويلة 
وصبورة وتظير احيانا بصور متميزة مما يجعل مؤسسات الدولة 
مجبرة على التجاوب والتسليم باهداف هذه الجماهير؛ وعندما 
نحاول تقبيم هذه #لطروحات النضالية في هذه للرحلة من حياة امتنا 
بيدو لي ان الامر ليس سهلا ولا ميسورا .. ورغم انني من المؤمنين 
بالمشروعية وبالتطور السياسي التدريجي الهادىء والهادف الا أن 
محاولة بعض الانظمة تي عالمنا العربي من حرمان شعوبها بصورة 
عامة من ممارسة حقها في التنظيم السيابي القائم على مبادىء 


'تستلهم مصلحة الوطن وتنيع من تراثه وترابه وتتكيف مع لحتياجاته 


المتغيرة ومتطلبات تقدمه ونموه وتأهيله للنضوج والاسهام في رفد 
حضارة الانسان يؤدي الى قينام فراغ هائل لا بد من اشغاله 
بالتوجهات التي تأني من خارج الحدود والتي لا تتفق في كثير من 












الاحيان مع المصلحة الوطنية وذلك نتيجة طبيعية بسبب الثورة 
التقئية التي تجتاح العالم ويسبب وسائل المواصلات وتوظيف وسائل 
الاتصال لغزو المجتمعات واغراقها بالنماذج المختلفة من التقافات 
وما بلازم هذه التقئنيات من توفير مستلزمات الحياة العصرية من 
سلع وخدمات تعكس افكار وأذواق ومراحل التقدم التي بلغتها تلك 
الشعوب المتقدمة. 


متطلبات مواجهة الهجمة الشرسة على امتنا 


ان الهجمة الشرسة التي تتعرض لها امتنا العربية بصورة خاصة 
والامة الاسلامية بصورة عامة ومحاولة الدول الاستعمارية الغربية او 
الشرقية صناعة واقع جديد يخدم اغراضها يتطلب وبالدرجة الاول 
تعميم الحريات والممارسات الديمقراطية والدعوة الأمينة للسماح 
بقيام المؤسسات السياسية شمن اطار المصلحة الوطنية لتعدثة الجهود 
وحشد الطاقات وتوظيف جميع القوى للوقوف في وجد هذا المد 
الزاحف الهادف لتدمير حياتنا وانضاب مقدراتنا والحكم علينا 
بالتخلف الى اجيال طويلة قادمة . 


ان ندوة اللاعنف لم تتوصل حسيما قرأت الى اقرار منيجية محددة 
في النضال السياسي . وليس مطلوبا في قناعتي التوصل الى مثل هذه 
المنيجية لان ظروف الشعوب مختلفة وقضاياها متباينة من حيث 
الكم والكيف واي محاولة لتعميم اسلوب بذاته ووضع مقابيس 
ومواصفات للنضال الوطني انما تيدف في تقديري الى تفريخ 
شحنات الحياة وانكفاء طموحات الامة. أن الدول الاستعمارية التي 
طلعت علينا هذد الايام بشعارات الارهاب الدولي رغم انها ذاتها 
التي تبارك هذه الاساليب وتتبناها وتغذيهما وتوفر مستلزماتها 
تحاول من خلال ذلك توسيع هذا المفهوم ومد حدوده ليندرج تحته 
النضال الوطني وحركات التحرير التي تسعى للانفلات من التأخر 
والتخلف والهيمنة . 


ان الدولة التي تبيح لنفسها ان تخرج على كل قواعد الخلق 
والاعراف وتحطم جميع القيم تحت سعار ‏ حماية مواطنيها والافراج 
عنهم من الاسر ‏ لا تملك ان تشرع القوانين والانظمة للدول 
المسحوقة التي تعيش خارج دائرة الحياة الانسانية والتي يموت 
مولطنوها من الجوع والمرض وجور الطبيعة؛ هذه الانظمة التي 
توظف جميع الوسائل والاساليب من اجل قتل الحياة وتضريب 
المجتمعات وتأليبها على بعضها لا يحق لها ان ترفع الشعارات الزائفة 
الكاذبة لتعير من خلالها مجددا لسرقة الثروات واستعباد البشر 
واصدار احكام الحجر عليهم. 

أن هذه الانظمة الاستعمارية الفاسدة لا تملك ان تدعي حقيا 
بتقرير مصائر الشعوب والاذن ليا متى تتخل عن الذل ومتى تحترم 
كرامتها وتمون ممالح شُعوبهاء العنف واللاعنف امر يقرره الانسان 
صاحب القضية ولا تحكمه محاولات ظاهرها الرحعة ولي باطنها 
العذاب. 
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عدتانعيد الكو درو د 









































خني الافسام التالنجّة: 


















































الجامعي ار لاا 


5 لوده ابد عجرو بل ريت 
ادس وير 2 أ نتلك الكليات فيه 


يضمت العردة 






















٠‏ (لكلد لد الاقتغبادية 
لزتخانات علش عرمة كانه غات 
ب الطاعاء 517/11/50 
3 بارا عا دسا 
«سدوق رهس ران 










موس غيل ماه 
الا حول 
شم م_الحلتى ا 
0 
سكل عوال وعيناطافي 
7 صسركيزائد امطيرظ 
1 عطي ارات ووب رلور 
“صاغر هالت 
٠‏ هدعبو اهم 












تلن عبن تامين السبول للسنة التحطيرية 


رو قينا » مجم جع سبي ل فته 1 1 


عه يلاي مترقتجة: 
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© البتدية جنيع انزاعيا ه عام اكقبس ه الربابات بابارية لجار ١‏ 
ف .جابعة يررك بوليكيك 


ا ون مسقا 5 


ا دنا 














0 خارسوق اللستحد | 
غ- سوق 1 
ه تمارشارج التاوي/الوصات سوكس 


ل 
0 مط 
مّلع رعطيكت 
سنت سي الحمرري 
تورات تق ١‏ فييك 













وتعتاوتو ءا ليتوه ولانق ونال والكذوانة مسدافالظمم "١‏ 


عبة "كثلة التعاون هه 


لاننخابات مجلمزاوارة غرف ة تخبارةمقات: 


رماي ال وةالتمارالكرم يم البكلاسًاء 00108 


تايرع الطاءة . 

























18-1 فرع 140. 






© شقة 


احتنطهذا 
الرفتم: 





الازندهة 























77 
فنوديلكم اليد الزن 


عنام كدي 


بي صالونه الا صلاحال 
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تستطيع اتباعها الدى مطعم روميرو ابتداء من كل يوم اثنين 
تخسرين الوزن الزائد فق جو ممتع 
لمزيد من الكلومات اتصل اتصل ب 311575١17‏ 


نادميخريجي الجامحة الا مدركيت فيبيروت- حيات ا 


نهم الط الاح نات الالالاانانله ناته | 
يتشرف بعرت المشارة إإثقأء الممتوح مع 
معالي السيد مروان دودين 


حول 
« الضفة الفربية وامكانيات دعم صمود اهلها » 


وذلك قي حفل المشاء المقام بفندق الاردن انتر كوتتيننتال ‏ عمان 


يوم الائنين المواقى الرابع والعشرين من تشرين ثاني ١4‏ الساعة الثامنة والنصف مساء 
البطاقات متوفرة في. مقر النادي ‏ هاتف 3141500 ا 


مطلوبي حال وهِورًا 

5 هونز 
مظلوبٍ لشركة الجنبية وهيثة. دبلوماسية ثلاث فلل او طوا 
مفروشة فرشا اوروبيا. فاخر وباجرة سنوية تتراوح ما بين 
8,٠‏ - +17 دينار بحبيث يكون الموقع في الشميساني او من' 
الدوار الثالث وحتى الدوار السادس فقط 
لمزيد من اللعلومات يرجسى الاتصال بهاتف 85 لمأو 






١‏ - شقة في جبل اللوييدة قرب 0 السعدي مكونه من 
غرفتي نوم وصالون .وسفرة ومعيشه + تدفئة مركزية وتلفون 


في. صويلح مكونة: من غزقتين ومنافعهم . 
للمراجعة: ت 548114 ضباجا < 797448 صياحا ومساءا , 





0 


ولخد متك كم » تَو د امعز 


! ار 
صالون درام كردي لال 


لشعيسافٍ_ ساحة ابي 
مبئ النك الاسلائالاردن 


السوقالعقاكها اب زونارد || . 


دافنتيءت 11.152 


: عشيبزة: الغنداللات في الاردن 
. اتتقسدم”' ناجميل التيانيي 
والتبريكات الى ابتهم كرو 


مسوسى هيشان 


بمناسبة عودته الى رما 
الوطن وحصوله على شهادة 
الليسانس فى الحقوق من جامعة 
عناية في الجزائر. 

متمذين له التقدم والازدهار في 
خدمة الاردن تحت ظل حضرة 
صاحب الجلالة الملك المعظم . 










بق 



















التشيكوسلوفاكية دائرة شؤون الموظفين. 
آخر موعد. لتقديم العروض يوم السبت المواقق 1947/11/9 


١‏ 0 0 1 نشو - اللوزر 


0 و 


يتقدمون باد قمشاعرا لتهنكة والتريلتك 


اللوامغاري جرار 


1 على ,لمقة ا ملتية الخالية برضي ١ف‏ 
تيت لوزو مقنفن مقت له دو التودئوكل» 


دااع و رمت رفنت بحت ه 
وققك الله وا انامام 7 غ( 


غادر عمان اليوم متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة 
فضيلة الاستاذ الشبخ كمال احمد طاهر القارىء بالاذاعة 
والتلفزيون وامام وخطيب مسجد ام السماقء في زيارة عمل 
بدعوة من احد امراء الامارات ويتقدم بخالص شكره الى سماحة 
وزير الاوقاف والشؤون واللقدسات الاسلامية وعطوفة وكيل 
الوزارة وعطوفة الدكتور احمد هليل والسيد مدير اوقاف عمان 
وهيثة الوزارة على ما قاموا به نحوه من تكريم ووفاء وفقهم الله 
في ظل قائد المسيرة جلالة الملك الحسين المفدى. 


ره لي بس رالسًا ولليت 
رشفيلته جليدة' جميلة 
. السصياها 50 3 





م 
وقرمتالريددة ستشق 


العبداللات 


الجاموت يريم اقعت الموافير 
/رالركم والوالرة والريرية 
يهمة جيية . نها طثاوالف 
ميرولت - 







ووتصنم طن بسية نيَقم , سيب 
كدلب الشكروالرمنات 
ات ميان رطياو واطرفنين 
والميناى) ليه ارشر فنا 
على ربردة زرفي . 
اكترائله مرك اتشارم 




















بسم انردالرجمنالرحيم 
كاك نعاتهت: 

مق عا[ فسيركهائله متم يله 
وا طؤييتريت . »1 منقء سه بعظم 

١‏ هيالا واكليم..عنرعريةجا ماد 

9 0 

ركع تفي لومرية لسن 

!1 7 ةع ميا ةمات 












التجاد مه الو 


متخ امتقك» “محمدنورا: 


مصنع بيارات الحرمين يعلن عن حاجته الى فني بهارات ٠‏ 
' المراجعة ‏ مع شركة البان البقرة الضاحكة في الجويدة ‏ مقابل 
دار الاسرة الييضاء . 






تعلن شركة سيرفس ماستر للشرق الاوسط 
عن حاحتها الى سكن وحسب المواصفات التالية : 
اولا:الموقم وادي السيرء صويلح ؛ ام السماق ‏ 3 العاي . 
ثانيا: المساحة يتسع لئة شخص 
الاستغمال سكن .موظفين (عزاب) 
1-8 مواصفات اخرى توفر مستودع في نفس البنتاية» 
السكن مزود بالماء والكهرباء ويفضل اتصال البناية بالمجاري 
العامة . ١ ١ ١‏ 
على الراغبين تقديم العروض (باليد) مع بيان المواصفات 
والشروط كافة والاجرة السئوية وتسليمها الى مكاتب الشركة 
على العنوان التالي - 
شركة سيرفس ماستر للشرق الاوسط 
الشميساني/ خلف المستشفى الاسلامي/ قرب السفارة 











الوالد والوالدة والاخسوة 
والاخوات يهنئون اينهم الببار 
الدكتور محمد 
الجهمي بعودته الميمونة الى 
ارض الوطن بعد حصوله على 
سهادة البكالوريوس في الطب 
والجراحة من جامعة البنجاب - 
باكستان ‏ وفقه الله واقرائه 
لخدمة امتهم وبلادهم في ظل 
رائد العلم الأول حضرة صاحب 









رقم 'الدعوى: 55 1م 
اسم المدعي : حذا شاهين 








اسم المطلوب تبليفه: يوسف ابراهيم 
الخواجا 





رقم الاعلام وتاريخه: في كله 


عع ونتمة 


خلاصة مندرجاته: تخلية المأجور 
ودقع مبلغ.74 دينار والرسوم 
والمصاريف . 



















املاطو وس ام 5 يتتدمان بلصل 
بي التصايهولتبريها عا دالخ وإلصديق 


للفلل 


١‏ ا شع به رشي تيد 


معنت له ددام كشت تخاو «لتضورطقطك 
مضوصامي اجملك لو شا 


كفنا جلف تبروا 


و ديرا اشر مويق فيل ملعك از 


بع أت مر اللبعاي بالشؤاو ا ل العوزيم ارام أ ]مرت ف بخ ,شسشق 
الكالري وتكللت انا 2 تشم بواوز الك روا تمر والعرقان الى 


١‏ لتو ر لويف قا (العشر 


مضا عرامع الك والساللع المولح وال بليت 


ول ككاضعَ العاملين والعاممات ث2 ع التشىع ون العناية والعاية . 
كام صم يوا مالك كرا كلمن تفضمل يديا بارج أ والسؤالعن ثم 


مجني لاجو رود واد الصع والعاة هك 
د ك عا بعري وعائ 


كقرة من الل عزانت 


رئيس بلدية سحاب محمد حمد عبدالهادي . يتقدم باجمل 
التهاني والتبريكات للسادة 
اللواء محمد عبيدات: 
اللواء غازي جرار 
العميد عبدالرحمن العدوان 
العميد حمد عوده موسئى 
العميد محمد احمد الطواليه 


والى جميع من شملتهم الارادة الملكية السامية ويتمنى لهم 
التوفيق والنجاح في ظل القائد الرائد الباني جلالة الحسين 
المفدى. ٠‏ 








اعلن انا نصر محمد ابراهيم 
مصري الجنسية عن فقدان جواز 
“سفري .رقم التيييةا وتاريخ صدورد 
امور 










الرجاء ممن يعثر عليه ان يسلمه 

لاقرب مخفر للشرطة وله الشكر. 

او ارساله على العنوان التالي: 

مثلث القابلين ملحمة يوسف 
المصري 

اعلان ثاني صادر عن 

مديرية تسجييسل اراضي 
السلط 

مطروح للبيع بالمزاد العلني كامل 


القطعة رقم (08؟) حوض رقم 1١7(‏ | 
:| الديرا من ارافي الفحيص والبالخ ا 
مساحتها 8؟7 م' وكامل القطعة رقم ا 
إٍْ 
0 
ا 
0 
| 


3 


0 
ا 4 من حوض رقم )١7(‏ الدير .من ؛ 
ارافي الفحيص والبالغ مساحتها ؟5ؤة [ 
م' وهي ارض بناء من نوع الملك داخل 
حدود بلدية القحيص تصليا الميساد 
والكهرباء والخدمات تقبع عان شايع 9 
معبد على مثلث العلاي ١‏ بجوار مصنع | 
الاسمنث وقرب الاسكان ويقع ضمنها ١‏ 
بيت سكن مساحته ٠٠١‏ م مؤلف من [ 
ثلاث غرف ومطبخ وساحة سماوية بناء 
قديم وبيت أخر من دكة الاسمثت 1 
مساحته ١٠م‏ ' مؤلف من ثلاث غرف | 
وصالون وبرندا ومطبخ بناء قديم 
واللوضوعة تأمينا لدين بنك البتراء 
بمبلغ عشرون الفا دينار بموجب 
السند رقم 5088م تاريخ مم19 
من الدرجة الاولى والعائدة للمدين 
شركة امين صالح مخامرة التجارية 
إ بكفالة عقار امين صالح الهرش وقد | 
قدرت اتناء وضع اليد يمبلغ (584؛؟) | 
دينارا من ذلك (555904) قيمة للارض 
| بسعر )١4(‏ دينار للمتر المريح الواحد 
و ٠١١٠١‏ دنائير قيمة للابنية المبين 
اوصافيا . 
فمن له رغبة بالشراء والدخول 2 ا 
والمجاري على قيد هذه القطح عليه 
مراجعة مدير تسجيل اراقي السلط 
خلال مدة )٠١(‏ يوما من تاريخ نش 
هذا الاعلان ا الصحف المحلية. 
مدير تسجيل اراضي السلط 
ابراهيم عبدالله مسمار 














بطاف فكو هركا وعدم 
داعم دعاو بالرقة بالششاءا م ير الصارة مراص تاملك 


لمغرك د الللةعلاء د ساض السب .ل عادر ان الس 
با تنشد وعفكمإ درسنات المث السادة الزسرزء ... 


اتلطبيب داو دحداضا 
والجسدب بوسف ا لقتبوس 


وال ىال مرزدالدطياو مث عريمه دقرا ارده وير ٠‏ 


الثافروليك انودوار_وخساص تلثيرار ان وي ل قاس اوور لات 


والسادة عا ماص افيا شك وميالرضين وا لرضدات 

تس_للعنايك التيفة ولا العصتيكى فؤسيز_القلب 

على العاية الضٍِ] ولوها لوا لوب فيلات إعَاسه سائررٌ 

ا مل مز صل أنه ومسا عل على وضسايد يي دروب 

انرمساض: ميك قر ظللت .. 

مصرة صا احا لجرالة لالت ا مسوعالظم 
: وبسكا الم الغزاوف 

١لاعوا‏ رالشتمائيى 











































" الثالثء 













4 | ف العالم. 

































مسؤوليات المرأة وحدها. 


























ديثارء 









دينار. 
























دور المرأة قي الانتاج والدخل 


يقول رئيس البنك الدولي؛ ان النساء يتحملن ثلثي 
العمل في العالم ١‏ ويتتجن 5٠‏ الى ٠خ‏ بالماثة من الغذاء المنتج 
ا إفريقيا واسياء و 71٠‏ في امريكا اللاتينية: ٠‏ ومع ذلك فانين لا 
يكسبن سوى عشر. الدخل العالمي؛ ولا يملكن سوى /١‏ من 
الارافي والمساكن» واستنتج كونايل أن النساء هن افقر الفقراء 


م 


لصي 
غادةٌ الفاتك 





في الخطاب الذي القاه كونابل رئيس البنك الدولي في الاجتماع 
سنوي للبذك الشهر لماي وردت اشارة مشددة الى دور المرأة 
واهمية السياسات الزراعية والسكانية ء وخاصة في دول العالم 


اعباء 


من الواضح أن رئيس الينك الدولي قد استخدم ارقامالا يقوم 
عبيها دليل للتوصل الى صوره مبالغ فيهاء فقي العملية 
الانتاجية التي تقوم بها العائلة الريفية يصعب تمبيز حصة المرأة 
عن الرجل» واذا صح إن الدخل الذي يتسلمه الرجل يشكل +7 
من مجموع الدخل القومي فان من المشكوك فيه ان هذا الدخل 
يصرف على الرجل وحده ؛ واذا كانت 15/ من العقارات مسجلة 
باسماء رجال» فليس من نتائج ذلك أن استخدام هذه العقارات 
: والانتفاح بها يقتصر على الرجل دون المرأة. 
لكن القكرة الاآساسية تلل صحيحة وهي غياب العدالة 
. وامساواة في توزيع الاعباء والمسؤوليات والدخل. بل أن العمل 
المنزلي الذي تقوم به المرأةلا يحسب ضمن الاتتاج المحلي في 
ذ الاحصاءات القومية مع ان ايجارات البيوت ‏ 3 
أ مالكوها يتم تقديرها وتضاف الى حسابات الدخل القومي 
© لاندري ماذا سيفعل البنك الدولي لتغيير هذا الوضع الشات 
أ ونرجح انه لن يفعل سيئًاء ولكن الذي نعلمه ان المرأة ليست 
طيقة لجتماعية متميزة حتى يمكن تحسين اوضاعها المادية عن 
طريق التشريع والقرارات > وليست اقلية عرقية أو طائفية أو 
' قومية حتى يرفع الظلم عنهاء ولكنها شريكة في العائلة والوطن 
باعتبارها انسانه ومواطنة . 
من هنا فان تحسين اوضاع المرأة لا يكون الا عن طريق الارتقاء 
بالمجتمع كله ثقافيا وحضاريا واقتصادياء واذا كان التخلف هو 
العدو الاول للمرأة فان للقضاء عليه لا يجوز ان يكون من 


مصلحة المرأة لا يمكن فصلها عن مصلحة اللجتمع والوطن كلهء 
وكل محاولة لفصل قضية المرأة وكأنها تمثل طبقعة مستغلة او 
اقلية مضطهده لا تخدم غرضا ولا تؤدي الي الحل- 


سوق عمان المالية 
تراجع في اسعار الاسهم 

خاص بالدستور - شهدت قاعة سوق عمان المالية امس يوما نشطا 
اخرء فقد بلغ حجم التداول الكلي ١85‏ الف دينارء الا ان اسهم 
الشركات شهدت تراجعا في الاسعار. 

وكان التداول مركزا على الاسهم الصناعية والمصرفية . فقد استآأثرت 
شركة الاردن للاستثمار والتمويل بنصيب الاسد؛ او ما يقارب 50/ من 
التداول وصاحب ذلك ارتفاع طقيف في سعر السهم ليغلق بسعر ١,51٠‏ 


وفي المقام الثاني جاءتٍ شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 
بتذاول مقدحاره 514 الف.دينار» ثم بنك الاردن // جديد ١9‏ الف دينار» 
والشركة العربية لصتاعة الالمنيوم ١7‏ الف دينارء فشركة الخطوط 
: البحرية الوطنية ١١‏ الف دينار وشركة صناعات علاء الدين ١١‏ الف 


اما القطاعات الاقتصلدية للاسهم فتدل على ان اسهم الخدمات كانت 
في المقدمة وسجلت ارتفاعا قدره 50../ ولكن اسعار الاسهم التأمينية 
انخفمفت بنسبة /-,5١‏ والصناعية انخفضت بنسبة ١1,-/<.اما‏ 
الشركات المصرفية فقد حافظت على اسعارها . وكانت النتيجة النهائية 
| انخفاض في الاسعار بنسية 0,14-/- 3 


٠‏ 1 ار 
هند لضفل نل 
1666 المؤما را 
-6©؟ 180 ير 
6ل اءلال؟ لكر 
16 6 ار 
لقند لشفا قث 
١‏ ا ول دار 
يل قر 
11 مك1لأهة عثثرا 
(66٠‏ ا دقع رن 
1 13660 دلار 
هنا كنذا كك 
يفنا الكل علقر 
00 16 عكر 
لالم لومم عر 
0 دوم خرلاة 
هه11 +0542 عءخخراا 
٠.٠‏ -66 ٠ءمر؟؟١‏ 
٠‏ 7 مدنا 
16٠6+‏ الل)؟1 بدن 
26ل أعقل لامر 
ليفانا .ءاثر 
03 فنا مذلتر 
لق ت2حففذا عينث 
يفطا اله مكثر 
زلذد 00017 عدترا 
176٠6٠‏ موجه ءدثر 
3 نلصا ار 
لرقةنا ‏ النذا سيد 
لونننا تتشم مث 
0٠‏ لاوما ا عكار 
6 مكمه أدككرا 
11 11191 ١ومرا‏ 
49.2 353106 ددر؟ 
6.١ 1‏ كل 
38 6 1 
:م اورم ومذكرذا 
+1 7521 عار 
17 للها بنذان 
0538 516 الى 
مره رمنظا نندثة 
لق 16 كر 
ل كل كر 
فنمضنا ايذلن ينث 
1 1 بلكة 
.ليل علق عمش 
ررقتي خف" 
7 يفلا ار 
لسلسم 
ليك ال لمر 
سهمنا دينان) كن 





اسوك 5 17785 مهما 
2 قيطي 


اا 
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د. ا معش رم ؤٌكد على ضصرورة 


الامارات تؤيد السعودية 
قي رفع اسعار النفط الى 
18 دولارا 


ابوظبي - رويتر ‏ اعرب مسؤول 
كبير في دولة الامارات العربية المتحدة 
عن ممائدة يلاده لتحديد سعر رسمفي 
لنقط اوبيك بواقع ١8‏ دولارا للبرميل 
وهو ها اقترهته المملكة العربية 
السعودية الشهر الماضي ‏ 

وقال الشيخ حمدان بن محمد آل ثاتي 
نائب رئيس الوزراء لصحيفة التدوة 
السعودية اليوميةان بلاده ترى في 






























وزير الصناعة والتجارة. 
وف يداية المياحثات رحب السيد 







الدعوة السعودية لزيادة الاسعار الى ١8‏ | التجارية بين البلدين علي ضوء 
دولارا خطوة مبمة ايدتها الامارات عن | الاتفاقات التجارية الموقعة بينهما 



































اللحظة الاولى. 

وكانت لجنة الاسعار التابعة لمنظمة 
البلدان المصدرة لليترول (اوبيك )التي 
تضم في عضويتها لبييا والاكوامور, 
والكويت قد اوصت المنظمة الا 
الماضي بتحديد سعر رسمي بواقع 186 
دولارا لليرميل . وتيلغ اسعار السوق 
الحرة حت نحو ؟5 ذاو ١6‏ دولارا 


سابقا مشيرا الى الفائفى الكبير في 
الميزان التجاري لصالح الحكومة 


تركيا على الفوسفات الخام. 

واكد على ضرورة ايجاد السبل 
الكفيلة يتعديل الميزان وتضبيق الفجوة 
بين الصادرات والواردات من حيث 
زيادة كميات الفوسفات المصدرة الى 
تركيا وكذلك البوتاس واقامة 
المشروعات المشتركة بيتهما لضمان 
زيادة الصادرات الاردنية من المواد 
الصناعية . وتحدث الدكتور المعشر عن 







الدعوة السعودية في اجتماع القعة الذي 
عقدته في ايوظبي في وقت سابق من 
الشهر الحالي. 










والعملات الاحنبية ف 
نهاية آب 

عمان ‏ الدستور - بلغ المجموع 
الكلي للارصمدة من الذهب 
والعملات الاجنبيسة في البنك 
المركزي والبنوك التجارية 
والمؤسسات المالية» في نهلية شهر 
اب الماضي ١تلا‏ مليونا و 5-1 
الاف دينار. جاء ذلك في النشرة 
الاحصائية الشهرية التي اصدرها 
البنك المركزي . 


الترتيبات النهائية 
لانتخنابات غرفة 
التجارة 

عمان ‏ يترا عقدت لجنة 
الاشراف على انتمابات مجلس 
ادارة فرقة تجارة عمان اجتماعا 
امس يرئاسة السيد احمد الهنداوي 
محافظ العاصمة/ رئيس اللجنة تم 
خلاله وضع الترتييات النهائية 
للانتخابات التي ستجري يوم 
الثلاثاء القادم في مينى غرفة تجارة 


عمان الدستور -افنتح السيد محمد 
جاسر المدير التنفيدّي في البنك 
المركزي الاردني امس الدورة الخامسة 
للتدريب الداخلي التي تعقد في مركز 
التدريب في البنك والتي تستمر شهرين ٠.‏ 

ويتلقى المتدريون في الدورة والبالغ 
عددهم ثلاثة وعشرون موظفا وموظفة 
من البنك المركزي محاضرات عن 
تشريعات البنك وانظمته وتعليماته 
والتعليمات التطبيقية للدوائر والاقسام 
المختلقة حيث تشتمل الدورة على 
محاضرات نظرية وتطبيقات عملية 

واكد السيد محمد جاسر في حفل 
افتتاح الحورة على اهمية التدريب من 
حيث تنمية قدرات ومهارات الموظفين 
الجددء لرفد المؤسسة بالكوادر كات 
الكفاءة العالية التي تتحمل المسؤولية . 

وقاآل ان من أهم اهداف وغايات 
التدريب السعي لزيادة المهارات 
والقدرة التطبيقية وليس زيادة 
المعلومات فحسب. 

ويتضمن برنامج الدورة محاضرات 
حول مبادىء المحاسية والاخصاءء 
والاقتصاد الاردني وميزان المدفوعات 
والاوراق التجاريسة ومبادىء الادارة 
والنظام المالي والنقدي في الاردن» 
والودائع والشؤون المالية: والمقاصة 
والتسهيلات المباشرة وغبر المباشرة. 

كما يتضمن البرنامج محاضرات حول 
الاحصامات المصرفية وتحليل القوائم 


معهد الادارة الاردني : 






























عمان ‏ بكرا بدات في وزارة 
الصناعة والتجارة امس المباعتات 
التجارية والاقتصادية بين الجانبين 
الاردني برثاسة الدكتور رجائي المعشر 
وزسر التموين والصناعة والتجارة 
والتركي برئاسة السيد جاهيت ارال 


المعشر بالوزير التركي والوفد المرافق 
مشيرا الى العلاقات الوطيدة بين 
البلدين التي ارسى قواعدها جلالة 
الملك الحسين وفخامةالرئيس 


التركية من حيث الصادرات وتئوعها في 
حين تقتصر الصادرات الاردنية الى 














العلاقات الاقتصادية والتعاون الفني 
والامكانات الكبيرة المتوقرة للجانبين 
الاردئي والتركي في معلل انشاء 
الشركات المتتركة المتخصصة يانتاج 
الصناعات بانواعها موضها الانتاج 
الزراعي الاردئي وتصديره الى الاسواق 
المجاورة ويخاصة الى دول الخليج 
العربي مشيرا الى الشركة انصتاعية 
العراقية الاردنية المشتركتوامكانات 
الحكومة التركية للمشاركة بمشروعاتها ء 


واكد على ضرورة التوصل باقرب 
فرمة ممكنة لتوقيع اتفاقية نقل بين 
البندين من قبل الوزارات المعنية مشيرا 
الى الطلب الاردئي يادراج العاصمة 
التركية انقرة ضمن جدول مؤسسة عالية 
الخطوط الجوية الملكية الاردنية . 

وبين الدكتور المعشر ان الاردن يتمتع 
بعلاقات طبية مع الدول العربية ودول 
السوق الاوروبية المتركة اضافة الى 
القوانين والتشريعات المتعلقة 
بالاستثمار الامر الذي يجعل منه مناخا 
استثماريا تاجها. 

ورد السيد الوزبر التركي بكلمة اكد 
فبها ان الاجتماعات ستتناول بحث 
السبل الممكنة لزيادة وتنويع 
المستوردات التركية من الاردن ميينا 
استعداد الجانب التركي لدراسة 
موضوع انشاء شركات مشتركة زراعية 


محمد جاسر. 
المالية والحوالات؛ واوامر الدفعء 
والاخطار المصرفية ويوالص التحصيل 
والسحوبات والاعتمادات المستندية 
والحسابات الخارجية والاستثمار 
والتعامل بالعملات الاجنبية 
والمراسلات التجارية والمحاسبة 
المركزية. 

وكذلك التسليف وعمليات الدين 
العام؛ والتدقيق والمراجعة وتعليمات 
مراقية العملة الاجنبية: والصيرفةء 
والحاسب الآلي واحارة اعدار النقد . 

وقد منفت تلك المحاضرات تحت 
عناوين رئيسية عامةاولها برامج 
المعلومات العامة؛ والعمليات المصرفية 
الداخلية والعمليات المصرفية 
الخارجية. 


برنامح تدريبي 





كرك ١٠لكر؟‏ عر ١0‏ 
تيا تر «كر1 0 ؟ - 
لالض عض لسر لل حول التسويق الدولي وتنمية الصادرات 
عي 0 1 0 عمان ‏ بترا بحأ في معهد الادارة على واقع الصناعات التصديرية في 
يعرم جرم لوجرم ‏ 05 ١‏ | الاردضي التابع لجلا رو شي تطاول الرتامي الذى عاض 3 
قتي 0 فكي | امس يرنامج تدريبي حول التسويق ويتناول البرنامج الذي يحاضر فيه 
لي لتر ل 3 | الدولي وتنمية الصادرات يعقده المعهد عدد هن المختصين موضوعات رئيسية 
تك عذشر؟ دعر ؟' بمشاركة ستة عشر مديرا وسؤولا تشتمل على اجراءات التبادل التجاري 
دنا 0 ترا 00 0 يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. ومهارات التفاوض ووسائل تنمية 
ابيش” له لكر ١‏ ويهدف البرنامج الذي يستغرق اربعة الصادرات بالاضافة الى استراتيجيات 
2 26 0 23 | اسابيعالى التعرف على اشكال التبادل التسويق الدولي والبحث عن الاسواق 
دشر دقر قر ١‏ 1 التجاري والاجراءات المتبعة قو ننفيذ وتقييم الجهود ال وبقية 8 تا ته 1 
1 0 0 1 ُ العمليات التجارية بالاضافة الى توشيح كما يتضمن مناقشة ممدة حالات 
ان 236 ير 00 اساليب التفاوض التجاري وبيان تطبيقية وقيام المشاركين بزيارات 
لعثر31 لدم ثرا١‏ | «عثرا ١‏ 4إؤْ|الوسائل العلمية الكفيلة بتنمية ميدانية لبعض المؤسسات الصناعية 
كرا شان لش ١‏ الصادرات وتطوير الاسواق والتعرف المعننة بالتصدير للتعرف على واقعها: 
يرن .مره 17 مره 7 ١‏ 2 
دن كل كل 0 ا ا 
1 مرا م1 لا 
قلي ار قر ا ١‏ 
2 ار ار 0 3 1 . 
١ 5 2 .‏ 07 
2 2 ع 5 ريال سعودي ”35 54 دولار امريكي اد 
ير لد عكار 5 نائ كك كن جنيه استرليني 185,5 0 3غ 
0 0 6 00 معد غ١‏ مارك الماني ‏ شرء31 ١/5,‏ 
. . 4 05 ااتبء ه.مام+ فرنك سويسري 5٠8, 5١7,6‏ 
ات 2 2 15 ؛ | دينار عراقي يد و 
12-6 “الى لاير 3-5 ِ دينار كويتي  ١١435‏ تقار فرنك قرنسي ‏ *,85 مم 
00-2 ار تر 1 3 حثبه 017 عولد ين ياباني سند سيكر اننا 
مدعا كر كر ل ؟َِ لدر هولندى 13١‏ لقال 
00 05200 ومرة 5 درهم امارات 54.4 50 جولدر هوليدي 1 
مر رم ل 5 ريال قطري ‏ 560.23 دده كرونا سويدي 545.0 2 
1 يندس لكل تك 5 
٠ر1‏ 1 كه 0 0 
لكل الفال مر ل ان 
تر روك تر لف ع 
ار كقر؟ لقذكن 500١‏ 
اي ار ار ١‏ ع 
1 لمر قر 1 
ار كر كر ١ك‏ 
ار كر كير 5 
قل قر 3 1 : 
10 1 سر ١‏ 1 
المل” عقر عقر 5 قُ 
عذال دار السر ٍ / 
أ ار كر ؟ 4 ا 
اك 5 ٠‏ دينار'غم نار غم 
1 لف 0 دينارغم ٠م"‏ دينار'غم 
٠ 14 ٌّ‏ دينار عم ريض ديتارعم 
م 14 0 دينارغم  5,5٠-‏ ديناراغم 
1 دينار/غم ٠‏ دينار عم 








يدع المياحتثات الإسمتصبادية 0 بين تركيا والاردن 


وتعديل الموان المجارىي بين اليبلدين 
أرال: استعد ادترى لإنشاء وات مشركة مع الازرديت 





ومناعية لتغطية احتيلجات البادين 
والاسواق المجاورة . 

وبين ان المشاركة في المعارضص 
المتخصصة المقامة في البلدين تشكل 
وسيلة لتعريف مواطني البلدين بانتاج 
اليلد الاخر اضافة الى زيادة حجم 
التبادل التجاري بينهما . - 

وتحدث عن المنجزات التركية لي 
مجال بناء الطرق والسكك الحديدية 
والزراعة مشيرا الى ترحيب واستعداد 
الحكومة التركية بالخبرة الاردنية في 
مجال الري بالتنقيط وشراء المنتجات 
الزراعية الاردئية. 

وحضر المياحثات عن الجانبي 
الاردني السادة مديسر عام شركة 
البوتاس ووكيل وزارة الصناعة 
والتجارة ورئيس اتحاد غرف التجارة 
الاردنية وممثلون عن الينك المركزي 
والفوسفات ووزارتي الصناعة والتجارة 
والنقل وعن الجائب التركي الوفد 
المرافق للسيد الوزير والسفير التركي 
في عمان. 

وكان الدكتور المعشر قد استقبل 
السيد ارال حيث جرى بحث العلاقات 
التجارية والعلاقات الاقتصادية والسبل 
الكفيلة بدعمها وتطويرها. 

وحضر اللقاء السيد مهمد السقاف 
وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسفير 
التركي في عمان. 


دودة تلحدريب الد احناي قي الينك المركز4ي 
دعبا مر كد على اصرير الم راب برمكد اللوارر 


اسعار الفائدة لدى 
البنك المركزي خلال 
هذا الاسبوع 


الدستور ‏ اعلن البنك 
.المركزي الاردني في مذكرة وجِهها 
امس الى البنوك المرخصة 
والشركات المالية ومؤيسات 
الاقراض المتخصصة:؛ ان اسعار 
الفائدة لدى البنك المركزي خلال 
الاسبوع الحالي هي كمايلي: 

© سعر فائدة اعادةٌ الخصم النافذ 
والسلف المؤقتة 6/ره6/ سنويا. 

« سعر الفائدة على الودائع التي 

شضع السحب منها لاشعار سبق 
مدته (سبعة ايلم ) /١‏ سنويا- 
٠‏ سعر الفائدة على الودائع لمدة 
ثلاثة اشهر 205 سنويا. 


ثبات اسعار الفائدة 
على الدينار الكويتي 


الكويت ‏ رويتر قال 
متعاملون ان اسعار الفائدة على 
ودائع الدينار الكويتي استقرت 
اممن بعفة عامة في سوق هادئة 
جدا. 


ودار التعامل على ودائع ليلة 
ولحدة وودائع غد والدفع بعد غد 
حول ثمانية تسعة في للئة وودائع 
بعد غد والدفع بعد يومين عند 
سيعة ثمانية في المئة وودائع اسبوع 











ةب صبتيات ْ 
شد اهتمامي هذا الاسبوع الانهيار الذي يأخذ بخناق الليرة ‏ 
اللبنائية حتى وصلت قيمتها الى رقم قياسي في التدني. هو نصف أ 
قرش اردني تقريبا!! وبين أوراقي عنئرت على «كلمات قليلة» عن ,: 
لبنان كنت قد كتبتها قبل حوالي عامين؛ ولكذني قررت ائذاك انبا 05 
] غير صالحة للنشر. وعند اعادة قراءتبا اليوم وجدت انها قد لا + 
[ نكون بذلك القدر من السوء. ولذلك فان مبرر تشرها ادناه هو '؛ 
الأمل في الا يشاركني القراء رأبي القديم فيها. ل 


مد ه» 


ُ الحرب الاهلية اللبنائية مثال مفجيع على الحصمق البشري . 
: فالحروب دفاع عن المصالح. ولكن التبنانيين ٠:‏ وبامرار مذهل١‏ 
+ يدمرون مصالحهم ليل نهار؟ 
وعلى الرغم من تعلق اللبئانيين بالحياه. واتقانهم فن الحياة؛ الا أ 
انهم ينساقون الى الموت يلا تردد؛ وبدون قضية. ويستعينون على © 
+ ذلك بكل سلاح وبكل جهة! 
فى لبنان ظاحرة لا أظن انها موجودة في أي مجتمع اخر وهي إ[ْ 
أ الاقطاع السياسي-لقد كان هذا الاقطاع في لبنان قبل 0 الدولة ؟* 
الحعرية فيه ؛ وظل فيه مع ويعد تكونيا فيه. ولعله هو المسؤول عن ٠:‏ 
ظواهر اللامعقول التي تمتل على المسرح اللبناني في نهايات القرن .' 
العشرين . : 
في الماضي؛ الماضي السعيدء كان الاقتصاديون يتحدثون عن السر ' 
اللبناني المتمثل في العجز الكبير والمتزايد في ميزان التجارة 
اللبناني. ومع ذلك كان ميزان المدفوعات الفعانٍ في الف خير؛ 
وكانت الليرة اللبنانية في النتيجة صامدة لان القطاع الاقتصادي غير : 
المرصود مهمسا كان يتمتع بالعافية ويتكفل يسد الثغرات .١‏ 
ونشر الرفاه في ذلك البلد الذي كان جميلا 
وعندما حطت الحرب الأهلية وغير الأهلية رحالها في لبنان 
تغيرت مكونات ذلك القطاع غير المرصود ولكنه ظل حناك وظل 
يمارس دوره. تغيرت مصادر الحوالات الخارجية عمس 
وتغيرت اوجه انفاقياء ولكنبا ظلت تصب في شرايين الاقتصادء 
وظلت الليرة قوية ولم تتاثر البحبوحة. 

ولكن التدمير تجاوز كل حدء ووصل الى العظم؛ ولم تعمد 
الحوالات الخارجية قادرة على تعويض النزيف ٠‏ فقتزعزعت الثير: 
وبدا الغلاء وراحت مستويات المعيسّة نتدهور ف مجتمع : 
هذا النحول كفيل باحداث تحولات اساسية في بنية المجتمع والنظام 
القائم فيد لأن الحروب كانت وما زالت اهم ادوات التفيير. 
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البتك العربي يطلب السماح 
له بفقتح فرع في تايلند 


بانكوك - شسينخوا - ذكرت صحيفة في الاعمال التجارية اولا. 
(ذاناشين ) التايلندية. ان البنك العربي ١‏ وقد اوضح نائب وزير المالية ان 
المحدود احد اكبر المجموعات اقتصاد البلاد يتحسن وان الهيكل 
المعرفية في الشرق الاوسط طلب النقدي في حاجةالىاعادة هيكله 
السماح له بأقامة فرع في بانكوك. لمواجهة هذا التحسن. 

إذكرت الصحيفة نقلا عن عبدا 
0 العو ا وقد اوضح رئيس البنك ان هنالك 

3 علاقات تجارية جيدة بين تايلاند والدول 


مكتب بلئكوك وهو الاول من نوعه 
خارج الشرق الاوسط سيفيد القطاعات 
الاقتصادية المختلفة في تايلاند . 

مما بذكر ان تايلائد لا تسمح 2 
الوقت الحالي لأي بنوك اجنبية باقلمة 
مكاتب تمثيل او قروع ليا . 

بيد ان نائب وزير الماليد التايلاندي 
سوباشيا باذنيت شاباكدي اعلن للصحف 
المحلبة في الثالث عشر من تشرين 
الثاني ان البنوك الاجنبية يمكنها اقامة 
فروع او مكاتب تمتيل لها سريطة البده 


العربية في الوقت الحائي بيد ان تايلائد 
تعاني من عجز تجاري مع دول الشرق 
الاوسط يبلغ اكثر من عشرة ملابين بات 
( دح" مليون دولار ) وذلك في العام 
الماضي ويرجع العجز الى واردات 
البترول الخام الضخمة. 

مما يذكر ان قيمة التجارة بين تايلائد 
والشرق الاوسط بلغست اكثر من 5١‏ 
مليار بات مليار و ده؟ مليون دولار 
امريكي في عام د4هوا. 


سبعة +1 7 في المثة ٠‏ 


وكانت اسعار ودائع شهر الى 


ثلاثة اشهر سبعة 7-1١14‏ 
وستة اشهر الى سئة م١‏ 
؟ في المئة . 


وخفض البنك المركزي سعر 


سرف اللدينار للمعاملات 
والتجارية الى لاكؤناة 
مقابل الدولار من 37/55 


يوم الخميس وحدد سعر العرف 
الفوري للديثار يبحوالي 
د.153رء مقايل الدولار. 





© اويا تالعرصن : مث امساعة ١‏ 


-ئ اننا 


زيادة في حجم الودائع 
لدى البنوك التجارية 


في المثة 


عمان ‏ الدستور ‏ بلع المجموع العام لودائع البنوك التجارية بما فيها بنك 

الاسكان في نهاية شهر آب الماضي مليار و 873 مليونا و 370 الف دينار» 
بالمقارنة مع حجم الودائع في نهاية تموز حيث كان مليار و 53 مليونا و 17 
الف دينار. 

ومن الجدير بالذكر ان حجم الودائع كان في نهاية آب ددؤ١‏ مليار و لاد 
مليوناء و 34١؟‏ الف دينار. 

وبذلك يظهر ان هناك تزايدا في المجموع العام للودائع لدى البنوك . وذكرت 
ذلك النشرة الاحصائية للبنك المركزي. 


المالية 
كقارء 
5 ارء 


تحت رعاية اللجمة الاولسةالارذنة 
يفنيم الوك _ز النتجارهي الكورعي 
عرض لتدط رت ولباب بدولية لكورية 
من و فخا كع 6 فير افايه 

رزلك سي ئى لاجئة الأول برد 


صرب الكل ة لعريرة اندعسا ف 


لعالئة رمق بابعة مساق . 


© المعرومصانت 


اليرابا والتذكارات 
اللماتب 
- المرطا سبه 


71 


لازتام والكوارسر جح . 
5 ١نقنوض‏ التكر برخت . 
ومعروضات اجرغه . 


9 


: أعقاققةة هومماط ,5أقامل بمطاس؛ ره 


امفلالاة - داع لاع ع0طفة] فعم0ا 


42 / 65421823 0808100-72 , الذآلالةه ,71 ه3 م8 .0 2 



















































يكون الجو معتدلا مع ظهور يعض 
الغيوم المتوسطة والحالية وثكون 
الرياح شمالية شرقية معتدلة 
لسر وف خليج العقبة يكون 
الحو مغبرا والرياج شمالية 
معتدلة السرعة والبحر هادثًا . 
درجات الحرارة المتوقعة: 

في المرتفعات الشرقية عمان واربد 
















:طواريةادارةالدفاع المدني لمحا 5 عمان سس مة» 
ادارة دقاع مدص عمان نك 1ق الس 










ابر ؟ كردي ' نزول 157 هرر"ط ؟ مدر انثا 1983م 















بارع البتراء 7١‏ 9 عمان 
الك الاخز/ مكاناخر المرتفمات. الغنربية: القدس 1 : ال 0 
اوح وترم ص وتابلسٍ 0 الخليل بدء الاغوار 0 و 5 المناؤية الثابتة ١‏ نا الاولى 
الشونة الشمالية ؟؟ أريحسا و دعوم وائل حخرطييل 515٠760‏ 
الصاق.. 6. المناظق الصحصراوية , المناوبة الخارجية : 
الرويشد ٠١‏ الازرق 18 الجفر 14 المثاؤمي نبيل ار 0 البرنامج العام 


سنن 
77 لضن 
02 |االلمجنويدك 
0 ايند 
وكلم 
ا 





. : ا ا 
6 2.. الم الشياب ‏ حلقة عن الطيران 
الشراعي في المانيا 








5/1 
ع 531538659 
556511 
150 
511710 
ماستبالا 





ب 
.. التنمية المحلية 
٠.‏ استراحة المساء 
الاخبار العربية 
مي + اليكم مع التحيةج :” 





الرحلات القادمة ‏ عالية 


















لللففق كتبة 
عالية العقبة 4,٠ ٠‏ صباحا 0000 ١‏ 0 0 
لية/ سس 44533 3 توج الاخراد 
00 فايز المهتدي 2119/05 11 ....-.-..----..--.-. قداء الروح ء السلام الملكي 
سمير جويحان وسط البلد ٠‏ 
القناه الثانية ٠‏ 
عالية بروكسل فرانكفورت 


0 2 برنامج الاطفال «قرية فوق الغيوم ٠‏ 
...... الحلقة الاربعون من مسلسل «كاترين » 
النشرة الاخبارية 
منوعات غدائية فرنسية 
... المسلسل الكوميدي (المعذرة) 
الحلقة الآولى من برنامج وثائقي 
ص0 05 51011 صم 


عالية لوس انجلوس شيكاغو فينا 






















الرومانية. بوخارست 
















































الالمانية الشزقية برلين بلجي 7 - 1 لالد ٠...‏ بالاخباز بالا تحكيزية 
ا 0 . السلام : رع سقف السيل , © .: دالاسن » حسيكا تسيب المشاكل ل ( مس 
فبلندا الزيارة م 13 فراس جبل الحسين/ دوار فراس الي ) وكليف على وشك الافلاس وهو بحالة سيئة 
را لزيارة من الساعة 2 نيروخ شارع سقف السيل جدا .. 
000 || 0. مساء يوميا: ما عدا اللويبدة ' شارع كلية الشرطة 000 
الامارات دبي اليذنان بدت الجمعة فتكون الزيارة ١‏ ... الوحدات / شارع مادبا 
اليونانية اثينا دمشق ايظاليا من الساعة ٠١(‏ صباحا 1 ناوي 20 صويلح / شارع الملك عبدالله 





مولندا 





لغاية +3 ظهرا) ومن 
الساعة (”7 ب 5 مساء). 
البشير ‏ - 


من الساعصة * .همه 

















 :‏ الرحلآت المقادرة ‏ عالية 


.. 9,46 صياحا 



















بلقاريا. يي مساء ما غدا قسسم 
. غالية القاهرم ١‏ التوليد فتكون الزيارة 
ب إغالية امنشق " . 
:عالية بانكوك , 
عالية دي مسقط 


نشرة انباء العالم الغربي 
.....منوعات غنائية 


..........اخر المشوار 





للشركات الاخرى 
الرومانية بوخارست. 

















: الالمائية فرانكفورت” 
. .الهولندية لارنكا امستردام 
ا باريس (السعا- تومي اكيإسطاع) سه ناكمل زس المؤاية اليش نسيع الذمد _ المطعث عرى ححا انان 
شرقة الاوسط بيروت ِ- 7 0 9 000 1-7 ١/0‏ 
الشركة الاوسط بقروة. 1 عن انك] ونس أالظ اسع أعاشايةت| مع [الط [اتك | : ١‏ أعاف لات ١ك‏ | املظ | سلت» 
الالمانية الشرقية لارتكا برلين العنب لعا اصن على ألمت أعلك أي أاعل اديت | الصضت دعن ديه أاعى |«ذه | دعن مك | على وت أ لله تعن أده أنعض إذدت. | تعن | (نم] اعاق)| ارت 
١ 8 1‏ تقان دل 00 نت> امحغلي ابي ]| يكعان" رمع إغريسة لثميل معابعة | .ف إبعة ارمع عه إ.معات؟ 


















بواخرالخطوط المنتطم 




























































































































الي رست ق ميناء العشن امس 
#«ّ _- ا 
شل بع يععراط 0 
ومولرت يات ريه . 8 / محكا ها | ,كن كاارها| يها | ممكايكا / 6 *#اسجارك مضل إنائدة ف عبد اعنام الام 
دما كم نناة | كمه | ”اهن داومل كيه | / 5 مْضم من (محاع ينا عريم ا فلن 
5-5 تعد مو 0 له : 1 السكنا الس 0 93 ِ 5 
| مسب أمماامكاايكطل ا ال هال هلما / || “همي م دحا .محا ع 0ك على 
ا | شس تبة أيه إى> | 8ض إين؟ يعدا معأى؟ | 5 500 عن امحكات الما عع اليه املن 
ءامن كفسولى وأولاده لفت أرمأكا إأمكلها .مالعالل ميكن» “مط سن الك ما 5 : نحط 2 
وُخدمة الم ض م ويسم أرما عا بعالها رمعا لمحل : به من بوكة اها 2 المح نكن 
00 انهن اساي لعو فار إءدا كذ ايها لها اك | ٠١‏ | حال»؟ ا لالس الات لاطا كت ع 
ايد حمرواة | سات شل ,اليد صن يزيلام جد اماد 
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اعتن بمظيرك وجدد نشاطك .قانت معرض 
هذا الاسبوع لاختبار له ما بعده. 
اشخاص في محيطك يؤثرون بغير قصد في 
مستقبلك وستكون موضع لوم شُديد . 

لا تقلق لفتور العلاقة مع:الاخرين فلا زلت في 
* موقع متين ستأخذ قرارا سريعاوسيكون موقفا. 











استقرار ملحوظ في محيط العمل وتبدو في وضع 
السرطان ديه ومريح ‏ البعض ينظر اليك بعين 





ستصبح عرضة للنقد الشديد يسبب سوء 
تقديرك للمواقف وقد تتعرض لخسارة ادبية. 
.0 تحصل على نصيبك من المال وتشرع في تنفيذ 
لعذراء مشروع او موضوع يشفلك منذ وقت طويل ٠‏ 





اليوم مشحون بالاعمال واتث موضع التقديرء 
الميزان قد يبدو السفر متعيا ولكنه مفيد . 












فشل في عاطفة او حب قديم تحسن في مجال 
العقرب العمل يدخل السعادة الى تفسك ‏ 





تقابل اشخاصا كنت تود التعرف عليهم او 
القوس مقابلتهم» خطواتك ثابتة على طريق النجاح 






البعض ينتظر متك اتصال او رسالة فلا تهمل» 
الجدي حادث بسيط تزاققه السلامة واللطف. 






أبحث عن وسيلة للتخلص فانت بحاجة الى 
الدلو , . التخلص من المشاكل الجديدة . 










لا تهدر خبراتك القديمة فأنث بحاجة لها لحل 
مشكلاتك: المشكلات المالية 


' الحوت 



























































وام عد وا ماع ماما هبتر و ع ور مراك 
. أ امام إهام| اإط|االات|1إل|ا]ي|ا] م 
, اا عاد ]ا إن[إس|اامااإن|١ا#اطاء_إقاف‏ 
+ إءاتاجاباعال |ز اما إد أذ اإجداءإدالاة 
أب إماب | ليان ام |2 إس]ت ال إف إهدام مام 
ه اىاداةادةاماةإعادثان|ءإن|١إتإماا‏ 2 
د إعاااراخاكارإدإكإاناب|2 1ه )؛ | اذام 
[؛ أساءت|مإسات اننا إشإل]إ١‏ د اتاد ااه 
ال ا2إدافإما#|اات م |ااس|١اه|ا‏ ترات 
٠‏ اداذاءات أاقاء || ؟ال|١ام‏ الم[أحاماب|5 
٠‏ أه إداثإأىب | ف إأطإت | إث 11١‏ إهاهاةإنئاد 
“> فا إد اسع ابابداهاذ اكات مت إناإقاع 
" مات |ااسإ | إءإداااض اكات م املقضا 
اع الاق ان إع اواك ات ات سإعاتاك 
* إن اساف]؛ -5|) ادام إما#|! إندإت| يلاس 
“| باجا | فاك !نا ع اتام 
“اماك ام امالءاص|خااماماناةاماماةٍاماد 


اعداد: كريم غبرة/ الزرقاء 
اغنية' لعبدالحليم حافظ تتكون من مقطع .واحذ وستة حروف 
احبك وانت لا تدري . وعمرك صار من عمري» وقلبي ينيض 
: 1 في نيا يسريه “ومنهما' طالت:الايام: ومهما زادت» 
يا منى عمريه؛ ربيع الدهر والايامء شقاء الجرح » 
والآلام لتبق » دائماء انت غديز الحب» والاحلام» لتنجدني» 
وتمسح دمع» احزاني» وارو منك ؛ اشجاني ؛ وتكمل درب» هوانا 
معاء فاهواك. وتهواني » ونغفوا في جنان الحب» بدون المء فقط 








ث ع يم كاه دع مه 


اعداد : مكتبة هدايانا - 
الزرقاء/ الغويرية 


* افقيا 

١‏ مؤسس علم الاجتماع 
" - شاعر عربي بدون ال في 
الشطر الثاني من اسمه 
ارقدي + وطن 

؛ - كنائس + حرف جر 

ه - جدها في ليرة + مدينة في 
وسط المانيا الغربية 

5 هدا+ حرف + علم مؤنث 
معكوس +ر 

/ا يعين + امير عسربي - نلاقي انواعا من العذاب 
معكوس + ن + حبان معكوسة 

له - غني + الاسم الاول 65 يدق الجرس + ناقل 
لللاعب قدم اسباني عالمي الخبر. 

4 - ضروري + في الذمة + غير 


1 











ور ير 










١‏ - عالم بصريات اندلسي 
؟ - امكئة تجميع المحاصيل 
+ من اثار مصر معكوسة 

٠‏ - نقذف + يبفض + يحقد 
: - توضع للعجين + جواب ' 
ه- مرتفع معكوس + عاصمة 
أوروبية 

5 نوع من الحشرات + 
مدينة في فلسطين 

٠‏ يبيت امرا معكوسة + من 
ادوات القتال قديما +در 





لضا جد جر الت افا الدج مث 





لالحأطعةد أت كضنة عد 








الهصد 






















































































































































































بؤال/ ماهو الدافع 


لترشيح نفسك لعضوية غرف 


م 1 تجارة عمان ‏ .-” 


لقد بارك الله تعالى 


ع 
:2 التجارة كعمل حر وكات 


زم التجارة مسر قوة قريش » اما 


الاردن الحديث فقد قام 


ارا اول ما قام يحكم موقعه 


وقدرات شعية ِ 
. تجاري؛ وانا ارى في الركود 
الاقتصادي الحاللي خطرا 
يهدد صميم كيان هذا 


7ن, البلدء ذلك ( 
ن تشجيع 
عل 5 


الزراعة أمر جومهرى.». 
وتطوير الصناعات المحلية 


:أهدف أساسيء الا ان اعادة 


إحياء التجارة يضمن 


<ة.: التكامل الاقتصادي لبلدناء 


: 'وانا كتاجر اسُعر بان 
الاسهام. في ذلك هو جزء من 
بشؤوليتي تجاه ذفسي 





























وتجاه بلدي . 





الوبشسح افستقل لا نتحائجات غروة مجان خ ها 
ا ب 227 


هرديتعري بايسهاب اوضاع غره 


غرفة تجارة عمان مساعدة 
التجار والوقوف الى جائبهم 
فعلا وليس قولا 

المفسروض أن للفرفة 
التجارية وجودا فعاللا 
وتستطيع تقديم الكثير 
واتساءل فعلا ماذا فعلت 
الغرفة التجارية للتجار سواء 
المجلس السايق او الذين 
سبقوه خلال الاعوام الماضية 
من خلال بياناتهم التي 
نقرؤها يوميا يالصحصف 
والنشرات لم نر سِيئًا جديدا 
وكلها وعود كان يامكاتهم 
تنفيذها خلال الدورات 
السابقة . 

ان المطلوب من المجلس 
الجديد العمل الجاد والدؤوب 
لمصلحة التجار ومن واجينا 
فعلا كمواطنين محاسبتهم 
على تنفيذ ما يعدون به ومن 
النقاط التي تدعو لها ونحصر 


؟ ‏ سؤال/ كيف تستطيع 


بود 
عب طزودك ب مانديطالية 
عمَاساتكتلغة 
ضيه ريت نو فاط 
:.عسقصات وماويات الؤائط” الك - : 


١‏ - التأكيد على الحسوار 
والتشاور بيين الجهات 
الرسمية وممثلي القطاع 
التجار. يِ والطالبة يعدم 
اصدار ابه قواتين أو أنظمة 
تتعلق بهم الا بالتشاور 
والتنسيق الكامل والفعلي مع 
ممثلي القطاع التجاري. 


 *‏ التشديد على تعديل 


قانون الغرفة التجارية.. 


ومتطلبات العصر اذ هذا 
القانون يعود الى عام ١545‏ 
واخر تعديل اجري عليه كان 
قيل د" عاما اي عام ١551١‏ 
مما يعني ان هذا القانون قد 


َ في لوي انا ثلا إدارة ثلا 


فقد فاعليته. ولا استطيع ان 
اتصور أن مجالسنا السابقة لم 
تقم ولا بأي محاولة لتعديل 
هذا القانون او حتى مجرد 
المطالبة بتعديله رغم ان 
البيانات الانتخابية الصادرة 
تطالب يتغييره 

* - من مزايا غرف التجارة 
بالعالم انها المصدر الوحيد 
والموثوق لتامين المعلومات 
والمصادر للتجارء ومن 
المؤسف حقا ان غرفتنا 
التجارية لم تكن مهتمة بهذا 
البند الحيوي» لذا فمن 
واجبنا تحديث الغرفة اداريا 
وفنيا وتامين كافة المعلومات 





د ليس مطاويًا لدمة العلم 


الخاص يذلاك ين 


لدى الغرفة التجارية لتكون 
بمتثناول أي تاجر يرغب 
بالاطلاع والاستفادة . 


سؤال/ الى أي مدى تعتقد 
ان الاضخكوة التجيار 
سيتجاويون معكم * 

بوعي اخواني التجسار 
وتطلعهم نحو الافضل وهذا 
ما لمسته من زياراتي لمعظم 
اللحال التجاريسة خلال 
الاسابيع الماضية وكلهم 
يطالبون بالتجديد والتغيير» 
يطاليون يمجلس قوي 





الحاجة: يطاليون بعلاقة 
اقوى بين الغرفة ويينهم 
علاقة مينية على المشاركة 
علاقة مبينية على التفاعل 
البناءء علاقة مبنية عل 
العمل الدؤوب» علاقة مبنية 
على الثقة المتيادلة» الاخوة 
التجار يطالبون بالتغيير 
الجذري الذي يستطيع باذن 
الله وبالتعاون والمشاركة 
والاخلاص الخروج من 
الاوضاع الاقتصادية السيئة 
التي تمر بها. 

سؤال. من خلال حديثنا 
لاحظت ان لك تعليقا 


1 ا 


هَةالججارة 4 وللطلوي من للجاسللجديد 


المحلية التلفزيونية التي 
تعرض حاليا . 

نعم فالثلفزيون يدخل كل 
بيت وله صلة وثيقة بثقافتنا 
وتطلعاتنا وهو وسيلة محبة. 
وقد لاحظت ان مسللا 
محليا يعرض حاليا يتعرض 
لفتة من التجار ويصورها 
يصورة مشوحة مما يعطي 
الطباعا لدى الشاهة غل 
كره هذه الفئة ومحاريبتها 
علما ان هذه الفئة من التجار 
التي تعمل الكثير في سبيل 
المواطن والمزارع بان واحد 
وليس معنى وجود واحد او 
اثنين غير ملتزمين وغير 
متعاونين ان جميع التجار 
العاملين بهذا القطاع بمثل 
هذه الصورة ؛ كان من واجب 
المسؤولين عن غرفة تجارة 
عمان التي تمثل هذا القطاع 
المهم من التجار والمستوردين 





سيج ١‏ سل -س-ابووييب ]0 





العمل ومراجعة المسؤولين 
لايقاف القرر الحاصل على 
اخوائنا التجار الذين يمثلون 
شريحة كبيرة ومهيمة من 
القطاع التجاري. 


واود ان أضيف اخيرا ان 
عضوية غرفة التجارة مي 
امانة فمن يستطيع المحافظة 
على هذه الامانة قاحلا 


وسهلا . 
وبالعمل الجاد والقعال 
لكي نستطيع ان نصل الى ما 


تصبو اليه مسن طموحات»: 
ننتطيء بيع الخروج من وضشعنا 
الاقتصادي الحالي فخدمة 
الاخوان التجار والقضاع 
التجاري هي .خدمة المصلحة 
الوطصن والاقتصاد الوطني 


0 تموذجيه ب لانتاج الوا (الكون 
0 


و رخصةيادة سيار ةأردئه” مان يصسكوب ملموينا كرالولة ‏ 
غ1 مهاده جامعية. ا سيارة متوولرة تلات 


ا ل 


العلا برةك لعف !لس وط شاك ر# اهران يرم فزني س/ا؟رثار ةب( قي لثما لرداي سام نشا اللي ا 


+اعماى عرغ السطارة اليررطا تيك . 


وفعال يقف بجانبهم وقت 


معينا على احد المسلسلات 





هد الخسوط ١‏ 
ممتازفي مزريالنى 8 









إحادت العلمي على الشبوةج 











والمصدرين التصدي لمثل هذا ورفع شانه ٠.‏ والله الموفق. 


اهمناصمل 


اع بمرمر هم مم ص يدا بماحائه 









































الجاع فلك 6 المدة ويلزمكم بالاستمرار قي العمل من تاريخ 41/47١‏ ولفاية محمد محمود الحوامدة 
عبان معكدية تعلن يلدية جرش للمتعيدين المصنفين والمسجلين عن طرحها ذممه/بام. لذا اطلب اليكم العودة الى العمل فورا والا اضطرت رئيس لجنة بلدية جرش 


7 5375لا 














وتعليىء .2 وفك صوق نقاسّت ' 
اسروك 0 
سر كو عر _ معروض للبيع سيارة بيجو بكب تعمل على الديزل موديل و١‏ 
زئاح بأسعارسقردة مال لةوالفزقلد اللون ازرق بحالة جيدة جدا غير مجمركة يرجى ممن له رغبة 
بالشراء الاتصال بالرقم 4/514183١‏ لاخذ موعد مسيق لمعاينة 
جارك وار صبقدة 0 





يقدم السعر بالظرف المختوم 
تدفع الرسوم الجمركية من قبل المشتري. 





معروض للبيع مطعم يكامل معداته منها ثلاجة عرض ء ماكنة 
عغصير ١‏ (سلاش ) وماكينة حمص نوع اوميغا يقع في منطقة جبل 
القلحة / قرب مجمع المتارس. 

المراجعة مع هاتف 0.5ؤووة. 


اعلان 


عطاء عمل فرشيات مع خلطة اسفلتية سأخنة لبعض شوارع 
المدينة . 

على الراغبين الاشتراك بالعطاء مراجعة دار البلدية لشراء 
نسخة العطاء لقاء مبلغ ( )١١‏ عشرة دنانير غير مستردة- 

اخر موعد لقيول العروض الساعة العاشرة من صباح يوم 
الخميس الواقع ف بالكراامر ١44‏ مصحوية بتامين دخول العطاء 



































*'. تعود اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء 





شقة مؤلفة من ثلاث غرف نوم وغرفة جلوس وسفرة ومعيشة 


ويرندتين وتوابعهما. 


الموقع؛ تلاع العلي؛ خلف الغاردتز للايجار مفروشة أو بدون 


فرش للاستفسار تلقون 6-6١1/؟‏ 


شركة أردنية بحاجة الى سائق درلجة أردني الجنسية ويمتلك 
دراجة خاصة والعمل فترتين صباحية ومسائية . 


المراجعة مع هاتف لالت عرد 


تعلن شركة الضفاف للتعهدات العامة عن حاجتها الى 
معلمي تدفئة وصحية خبرة لا تقل عن ه سنوات ويشترط في 


انذار من كلية المجتمع العربي 


بضرورة العودة الى العمل 


لقد تغيبت عن عملك منذ يوم السبت الموافق 47/11/١6‏ دون 
. وبتاريخ 41/11/18 ومسل لادارة 


أذن مسيق من ادارة الكلية. 
الكلية كتاب منكم تطلبون فيه الموافقة على قبول استقالتكم 
اعتبارا من 15م47/11. 

يرجى العلم بان استقالتكم قد رفضت علما بان عقدكم محدد 


ادارة الكلية الى مقاضاتكم . 





رئيس كلية المجتمع العربي 













اعلان 


ينسبة 5/ من قيمة العرض الاجمالية ومرفقة بشهادة التصنيف أو تعلن بلدية جرش عن طرحها عطاء شراء وتوريد مائة وحدة 
التسجيل. اثارة زثبقية كاملة قدره )١1568(‏ واط مع لمبات اختياطية. ا مساضحي ام رررة/ مان - 
00 على الراغبين بالاشتراك في العطاء مراجعة دار البلدية خلال 
5 ملاحظة: : و اسح نوكن عطلوي معاي ترضهة شه وصكية اوقات الدوام الرسمي لشراء نسخة العطاء لقاء مبلغ (0) خمسة اعلان توظيف 


دنائير غير مستردة. 

آاخر موعد لقبول العروض الساعة العاشرة من صباح يوم 
الخميس الواقع في +7/١5/91خدام‏ مصحوبة بتأمين دخول العطاء 
بنسبة 7/0 من قيمة العرض الاجمالية ومرفقة صورة عن رخصة 










اعلان صادر عن بلدية جرس 

تعلن بلدية جرش عن طرحها عطاء تلزيم قلم التنظيفات للعام 
اما بالمناقمة العلنية والتي تقرر ان تجرى الساعة الحادية 
عشرة من سباح يوم الخميس الواقع ف 16,59 تهوام. 
' على الراغيين بدخول العطاء مراجعة دار البلدية بالموعد 
د مصطحبين معيم ما يلي: 

تامين دخول المناقعة بمبلخ مقطوع وقدره مايتان دينار 

ب - براءة ذمة من البلدية 
ج - كفيل معتبر. 

يشترط بالراغبين بدخول المناقصة ان يكونوا قد اطلعوا على 
شروط التلزيم لدى محاسب البلدية ووقعوا عليها اشعارا بقبوليها . 













ملاحظة : 
تعود احور الاعلان والدلالة على من ترسو عليه المناقصة. 


شك معسفاةَ اليترول اللردضية 





تعلن شركة مصفاة البترول الاردئية المساهمة المحدوددة عن 
حاجتها لموظفين من الفئات التالية؛ 





المتقدم معرفة قراءة المخططات المراجعة يوم السبت الموافق 


اعلان العطاءات المهن السارية المفعول. 





اولا : بكالوريوس هندسة كمبيوترتان يكون حاصلا على بكالوريوس 


تعلن لجنة العطاءات المركزية بدائرة اللوازم العامة عن حاجتها لشراء 


رقم إسم المادة 
الدعوة 


6/م اطارات وتيونيات 


"1/0م خياطة وقماش ملايس شتوية ثلاثة دنائير 


04 كفوف جراحية 


| المواد المبيتة بموجب الدعوات المذكورة ادناه 


ثمن نسخة آخر موعد لتقديم 
العطاء 2 العروض الساعة 
غير مستردة الحادية عشر من 
صباح يوم 
سار حهو1د 
ل دن 
عشرون دينارا نين 


ستة دنائير 


95 تنظيف مينى ديوان الموظفين ثلائة دنانير 1947/15/١‏ 


الجديد 


4/66 رولات تلكس واشرطة تخريم سيعة ة دتائير عر<تيرتةة1ا 


1/007 لوازم طبية لنظامي تزويد عشرة دئائير الثامنة صياحا وحتى الساعة الثانية من بعد العظا العطاء تتقديم العروض 5 9 3 3 : 
1 الاوكسجين و لشفط الاثنين المواقق 54/راك/م. ع 1 ف اد 7 , قسم الاستخدام ي مكاتيها الواقعة في جبل عمان الدوار الأول 
شراشف قياس + 14سم»- ”اسم ستة دتائير ١/ركا/ةههة١ا‏ 5 ". اول شارع المتنبي لتعبئة النماذج المخصصة لبذه الغاية 
ْ دنابتر عدج (؟) سنة دنائير ‏ ك/6ارتهةا خط السخنة العامل على ١١٠٠١‏ فولت مصدم اشرطة الة كاتبة عد «املم ل 1١‏ الاحد.مراارادة ا العلمد لمحا وصررتين لع 
3 ووم 0 - - 2 ا ش 8 . 
فعلى من يرغب الدخول بهذه العطاءات مراجعة دائرة اللوازم شاع بلدة السخنة وقرية دوقرة يكاملهما ؛ مصنع مياه ركم ورق أبيض <١‏ - .قم 1١‏ الاحدءجاا/تمة ملاحظة: على من سبق تقده للعمل بوظيفة ممائلة سابقا 
السلط عمارة خلف قرب الوزارة المالية مصطحبا معه رخصة مين سارية السيل ومَحَيم حاما 1 ٠م‏ حرامات مفرد لكلية الشويك ١‏ الاحدءجر/اارالة تحديد طليدا قم ا د ١‏ 
المفعول وشهادة غرفة التجارة للحصول على الشروط والمواصفات ٠‏ ايل ومحيم جام . عحزدم مواد اولية لمشغل البلاستيك 01١‏ الاحدءسمااراهة جديه كنبا ممن 


"7 0 


المدير العام 





+131 في مكاتب الشركة الكائنة خلف المستشفى الاسلامي 


محمد محمود الحوامدة 








هندسة كمبيوتر من جامعة معترف 


يعد الساعة الرابعة أو الاتصال بهاتف 


5016 


لسرم اويا لماه ها ىور 


اعدزت انوطاءلساه الابرياغل 


تعلن الشركة للمواطنين الكرام ان الثيار الكهربائي 
سيقطع عن المناطق المبينة بادناهء وذلك من الساعة 


الادارة 





فل : 












المبينة ادتاة١‏ 






لاستلام نسحة العطاء . 






رقم دعوة نوع العطاء 








اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء 


اعلان 
وزارة التربية والتعليم بحاجة الى متعهدين لتقديم لوازم العطاءات 


"قي مركز الاجهزة المخبرية اعادة 


رئيس لجنة بلدية جرش 


يرجى من المتعيدين الراغيين في الاشتراك في هذه العطاعات الحضور 
الى قسم اللوازم في الوزارة معطحيين معهم رخصة مهن سارية المفعول 


ثمن نسخةآخر موعد 





















بها ومنتسب لنقابة المهندسين 
الاردنيين ٠١‏ ويفضل من لديه خبرة 
في تطوير نخلم المحلومات الالية . 
ثانيا؛ بكالوريس علوم كمبيوتر:ان يكون حاصلا على يكالوريس 
علوم كمبيوتر من جامعة معترف 
بياء ويفضل من لديه خبرة لي 
نفس المجال. 
يشترط في المتقدم لاي من الوظائف اعلاد: 
١‏ -ان يكون اردني الجنسية 
,- غير مطلوب لخدمة العله 
* - غير ملتزم بالخدمة لدى أحدى الدوائر الحكومية أو اي حِيد 
اخرى. 
على من يرغب العمل مع الشركة مراجعة دائرة شؤون الموظفين 











رئيس مجلس الادارة 






























ا لدعي 
اللقاءات المستمرة 5 والمفتوحة بين متصرف الأغوار الشمالية 
وسكان مختلف المناطق والأحياء هي الطريقة العملية لتطبيق 
ميد توسيع قاعدة المشاركة ف صنع 0 'وهي بالتالي وسيلة 
أدازية 'ذكية وناجحة للمشاركسة الجماعية في تنفيذ القرارات 
والتعرف على ' مختلف. الأراء والتوجهات والأفكار. 

والأهم من ذلك كلة انها طريقة عملية لتعويه التاس على 
مناقشة وفهم ما يجري حولهم ٠‏ واخراجهم من دور السلبية ونشر 
التفسيرات المغلوطة أو الناقصة'والاكتفاء بالشكوى والتذمر وراء 
الجدران في المقاهي والمضافات أو البيوت ٠‏ الى المرحلة الايجابية 
سواء من خلال معارضة ما هو مطروح أو مناقشة أو طرح 
البديل . فهذه اللقاءات وما يدور فيها من حوار تضع المسؤول في 
صورة الواقع الجديد والتطورات الاجتماعية والعلمية التي 
. وصلت.اليها فئات١١‏ بمخططات المشاريع المختلفة. 
فالمسؤول الذي يتسع صدره ووقته لسماع شكاوئ الناس 
وآرائهم » هو الأقدر على اتخاذ القرارات القابلة للتنفيذ دون أية 
معارضة ولا يضطر للجوء الى استعمال السلطة المخولة له بل 
يعتمد على الاقناع والاقناع » وهذا أرقى أنواع ممارسة 
الديموقراطية . 

وكم نتمنى أن. ينتشر اسلوب اللقاءات المفتوحة والحوار الغير 
مقيد في جميع مؤسساتنا التي تتعامل مع اكبر:عدد من 
قطاعات المجتمع من خلال الخدمات المختلفة أوالمراجعات 
الكثيفة . 

مهما كان ضغط العمل أو طبيعته فان المسؤول لا بد أن يجد 
فسحة من الوقت للالتقاء بالمراجعين والموظفين ويتحدث معهم 
فيما يسهم في تطوير أساليب التعامل والتعاون وفي التعرف على 
الواقع بعيدا عن التقارير والآراء التي لا تصل اليه عادة الا 
خالية من كل العيوب ونقية من الشوائب. 

ومتصرف الأغوار الشمالية يستحق التقدير على اسلوبه 
الحضاري في التعامل .مع المؤاطنين والموظفين في مختلف الأحياء 
والمناطق. والدوائر. 

عارف سليمان الرياحنة - المشارع 


وادي الأردن السشمالي 
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إٍ 


المركز الثقافي الاسلامي في الكرزك 


'مدعوؤن لمراجعة 
دعوون لمراج ان. المركز سيقيم اختفالا بعد 


00 التربية 

يظلِب مدير التزبية والتعليئم 
'المحافظة الكرك من التالية 
. 'اشماؤهم .مراجعة قسم شؤون 
الموظفين .لتحديد. مراكز عملهيم, 
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/ اميقة انبساعيل ‏ حسين » انتضار 











'محمود» سلامئة هديب» عادل 
وديان: توفيق احمد. 
افتتاح دورة الصفوف 
الثلاثة الاوان 
افتتح السيد. غسان الشوارب 
مدير الشؤون التعليمية في مديرية 
التربية" والتعليم لمحافظة الكرك 
يوم امس دورة لمعلمي ومعلمات 
الصفوف 'الثلاثة الأولى في مدرسة 
٠‏ بنات الطبري والتي تستمر لمدة 
ثلاثة أيام وتعتبن ' انعاشية . 
للدورات السابقة التي عقدت 
خلال الصيف الماضي وتهدف الى 
تعزيز المهارات القرائية والكتابية 
والرياضية وادارة الصف . 
احتفال ديني 


ذكر السيد فوزي حلالة مدير 


: الكبير بمناسبة ذكرئ 


عصر اليوم في السجد العمري 
المولد 
النبوي الشريف وسيتم خلاله القام 
كلمات خطابية واناشيد ومدائ 





عقد في مدرسة بنات القصر 

الثانوية اجتماع. لأمهات الطالبات 
تم خلاله مناقشة نتائج. الطالبات 
في الامتحانات المدرسية وانتخاب 
مجلس للأمهات والمعلمات يرئاسة 
غطاف المجالي مديزة المدرسة 
وعضوية مها المجالي؛ روذ 
زريقات؛ نوال عسافء وداد 
المجالي» عزية المبيضين وفضية 
المجالي. 


تأجيل موعد اجتماع 


ذكر السيد علي البوات رئيس 
تادي غور الصافي ان اجتماع الهيئة 
الغامة .والذي كان مقررا عقده 
اليوم قد تم.تاجيله الى يوم 1١1/4‏ 
وذلك: لاتاحة لمجال لحضور أكبر 
عدد من الهيئة العامة وسيتم خلاله 
انتخاب هيثئة ادارية جديدة . 





بناء مركز اجتماعي 

في ايدون بني حسن 

« بقرا. - باشزت. مديرية التنمية 
الاخجتمامية في محافظة المفرق 
ببناء مركز اجتماعي لجمعية ايدون 
لبقي حسن م 

ويهدق المشروع الذي تبلغ كلفته 
الف-دينار وينتهي العمل به في 
مطلع العام المقبل الى دعم 
نشاطات الجمعية وتنميتها في مجال 
تربية الأطقال. والتدرَيْثٍ المهني. 


اختتاء ' 'البنرشامع 
الارشادي الزراعي 


ه يترا - اختتمت مهديرية زراعة 
محافظة المفرق. برنامجها الثقاقي 
السزامي الى قتوعية وارشاد 
المزارعين بالطرق العلمية اللازمة 
للحفاظ على الثروة الزراعية 
وتنفيتها في المحاقظة . 

وذكر الدكتور"' توفيق التومنن 
مدير زراعة المحاقظة ان البرنامج 
تضمن عقد سيع ندوات. زراعية في 
'مختلف مناطق المحافظة تناولت 
إساليث . العناية .بالاشجار المثمرة 


أخاصة اشجار الزيتون واستصلاح 
الاراضي الزراعية وسيل القضاء 





على الافات الزراعية اضافة الى 
جولات ارشثادية لمواقع عمل 
المزارعين. 

من ناحية اخرى باشرت المديرية 
بغرس الاشجار الحصرجية على 
جواتب الطرق الرئيسية في. مداخل 
مدينة المفرق ضمن خطة تخضير 
وتشجير المدينة . 

ويذكر ان المرحلة الاوتى من 
الخطة اسشتملت علي غرس ١‏ 
غرسة حرجية. 

قِ المحخجر البيطري 


» بترا - باشرت مديرية زراعة 


المفرق تنفيذ المرحلة الثانية من. 


مشروع المحجر البيطري في محطة 
سزة فى المحافظة. 

٠وتتضمن‏ هذه المرحلة التي تبلغ 
كلفتها -+ الف دينار بناء مآ 
مساحته ..4؟ مثر مريع منها 
(20) متر مربع مظلل ستزود 
بالاجهزة والمعدات البيطرية اضافة 
الى كادر طبي بيطري ‏ 

ويفدف المشروع الى تقديم 
العلاجات البيطرية . للمواشي 
الواردة من الدول العريية والحفاظ 
على الثروة الحيوانية. وتنميتها في 


الاردن . 
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افتتاح اليوم العلمى 
. للاشراف التريوى 
عن خييلة مديئزية الشرزيئة 
والتعليم لمحافظة البلقاء في محال 
التعاون :بين. مدير المدرسة 
والمشرف الفني لها افتتح السيد 
عبدالقادر عربيات مدير التربية 
الييوم العلمي للاشراف التربوي 
الذي غقد في مدرسة عقبة بن نافع 
الانوية وحضره المشرفون 
التربويون . في المديرية ومديرات 


المدارس الثانوية في المحافظة 
وتناول السيد. عربيات في حديثه اثر 
التعاون في نجاح العملية التربوية 


وتحسين الاداء وحل المشاكل التى 
تعترض العملية التعليمية . 

كما عرض الدكتور ايراهيم مسلم 
مساعد مدير المناهج والوسائل 
التعليمية في وزارة التربية ورقة 
بعنوان نتظضرات في الاشراف 
التربوي ‏ 

افتتاح دورة 

لاصدقاء الشرطة 

افتتح العميد غالب الضمور مدير 
شرطة محافظة اليلقاء يوم امس في 
مدرسة علان الثانوية للبنين دورة 
اصدقاء الشرطة ويشارك فيها .م 
طالبا وتستمر لمدة اسبوعين 
ويتلقى المشاركون بالدورة 
محاضرات حول رجل الأمن 
وعلاقته بالمجتمع المحلي واكتشاف 
الجريمة. 

وحضر حفل الافتتاح السيد 
عبدالقادر عربيات مدير التربية 
والتعليم وعدد من ضياط الآمن 
العام والهيئة التدريسية في المدرسة. 
تفقد قريتي مثلث 

العارضة وضرار 

قام السيد عبدالله ابونوار متصرف 
لواء ديرعلا يوم امس بزيارة تفقدية 
لقرية مثلث العارضة التقى خلالها 
رئيس واعضاء المجلس القروي 
وبحث معهم امكائية معالجة اوضاع 
المياه الشتوية التي تمر في جانب 
مدرسة الذكوز. ومخاطرها على 
الطلبة حيث تم مخاطبة سلطة 
وادي الاردن بشآان تعميق بق الوادي او 
انشاء عبارة عليه 

واوعز السيند المتصرف بتعبييد 
ساحة مدرسة البنات في القرية. ' 
.كما . تفقد. السيد ابونوار, قرية 


يلقي النائب الدكتور احمد 
الكونحي نائب محافظة ازيد يعد 
صلاة عصر اليوم الاحد محاضرة 
ديثية بمناسية ذكرى المولد النبوي . 
الشريف وذلك في مسجد عثمان ين 
عفان في بلدة المشارع . 

وتأتي هذه المحاضرة بدعوة من 
نادي المشازع الرياضي الثقافي . 


الموافقة على قرض 
لوادي اليابس 


وافق السيد ققطان المجالي 
متصرف لواء الاغوار :الشمالية على 
قرار مجلس قروي وادي اليايس 
المتضئن طلب قرض من بنك 
تنمية المدن والقرى بقيمة ١0‏ الف 
دينار من اجل بناء جناح اضاني 
لمدرسة بنات وادي اليايس الثانوية 
وستكون تكلفة المشروع مناصفة مع 
وزارة التربية والتعليم . 


مدراء ا لبريد 
يشاركون في ندوة 
المكاتب البريدية 


يشارك السادة مدراء المكاتب 
البريدية في لواء الاغوار الشمالية في 
ندوة المكاتب البريدية والتي تعقد 
بعد غد الثلاثاء في مديرية مواصلات 
محافظة أربد حيث سيتم خلالها 
مناقشة وبحث مشكلات التوفير 
البريدي التى يواجهها مدراء البريد 
في المحافظة والمقترحات المناسبة 


بمناسية ذكرى المولد النبوي 
الشريف وعيد ميلاد جلالة الملك 
الحسين إقامت مدرسة قليعات 
الثانوية احتفالا اشتمل على القاء 
كلمات خطابية اشادت باهمية 
هاتين المئاسبتين وعرض ملصقات 
وصور وتنظيم زيارات لمساجد 
قليعات ووقاص وضريح الصحابي 
عامر بن ابي وقاص. حيث شارك 
طلبة المدرسة يتتظيف هذه 
المتاجد. 











نتائج الحفريات 
الاثرية 
في خربة قويلبة 


بترا - فرغت دائرة الآثار العامة 
من حفريتها الأشرية في منطقة 
خرية قويلبة التي اجرتها بالتعاون 
مع بعثة اثرية من معهد اللاهوت 
في جامعة سانت لويس الأمريكية. 

وذكر السيد سلطان الشريدة 
مدير مكتب اثار اريد ان الحفرية 
التي استغرقت ثلاثة مواسم كشفت 
عن كنيسة بيزنطية صغيرة وجزء 
من اسوار مدينة ابيلا التي يعود 
تاريخها الى العصرين الروماتني 
والبيزنطي كما اسفرت عن العثور 
على الشارع الروماني المحاذي 
للمدرج الرومساتني والمبلط 
بالحجارة اليازلتية السوداء 
بالاضافة الى نفق كان يزود المدينة 
بالمياه . ايد 

وقال انه تم الكشف عن عدة 
مقابر اثرية تعود للفترة الرومانية 
المتأخرة وأعيد استعماليًا في 
الفترة البيزنطية وقد عثر فى هذه 
المقاير على عدد من 3 
والأواني الفخارية والزجاجية 
والخواتم والأساور والخرز. 

وأضاف مدير مكتب اثار اربد ان 
من اهم ما عثر عليه فق هذه 
المقابر تمثال من الفخار ينثل 
عروس الشعر -.موسى - وهي 
احدى الالهات التسع الشقيقات 
اللواتي يمثلن الفناء والشعر 
والفنون في المثيولوجيا 'الاغريقية 
وتمثال اخر من الفخار للاله - 
ديونسيوسس - اله الخمر عند 
الاغريق وعلى نمر وقط ويقف على 
يساره ولد حامل حلة الاله. 
وقال ان المكتب قام ياجراء 
حفريات عرضية في عدة مدافن 
من مدينة قويلية اسفرت عن 





احتفالات أم البساتين 
بالمولد والميلاد 


احتفلت ناحية ام البساتين في 
لواء مأديا أمس بذكرى المولد 
النبوي الشريف وعيد ميلاد جلالة 
المللك الحسين. 

وقد اقيم احتفال كبير في ساحة 
مدرسة ام البساتين الثانوية يدىم 
بتلاوة آي من الذكر الحكيم ثم 
القى السيد سمير شاهين مدير 
الناحية كلمة بين فيها الدروس 
والعبر المستوحاة من سيرة 
الرسول الكريم وأثرها في اعلاء 
.شان الامة الاسلامية . 

كما تناول انجازات الثورة 
العربية الكبرى ودورها في توحيد 
كلمة الامة العربية واهدافها 
والانجازات التي تحققت في عهد 
الحسين وارث راية هذه الثورة 
المباركة . 

وتحدث خلال الاحتفال عدد من 
الخطباء تناولوا المعائي السامية 
للرسالة: المحمدية ومواقق جلالة 
املك الحسين الثابتة في الحفاظ 
على الحقوق العربية المشروعة 
ودعوته المستمرة لتحقيق التضامن 
العربي وخشد الطاقات لانقاذ 


تراس السيد فوزي الحناوي مدير 
التربية والتعليم للواء عجلون 
اجتماعا للجنة الهلال الاحمر في 
المديرية تم خلاله بحث ومناقشة 
عدد من الامور المتعلقة يعمل 
اللجنة ونشاطاتها وخططها خلال 
العام الحالي. 


مركز شابات عجلون 
يحتفل. بالمولد 
النبوي 


أقام مركز شايات عجلون يوم 
امس احتفالا دينيا نقاعة المركز 
يمناسبة ذكرى المولد النبوي 
الشريف تحدثت خلاله واعظات 
هديرية الاوقاف عن المناسية 
واهميتهنا واستعراض الجوائب 
المشرقة في حياة الرسول الكريم . 

وحضر الاحتفال عدد فن سيدات 
المجثمع المخلي وعضوات المركز ٠‏ 





العثور على مقابر بها رسومات 
جدارية حيث تم أجراء الصيانة 
اللازمة لها وبعض الترميمات 
لحفظها من السقوط. 

وأشار الى أن دائرة الاثار العامة 
ستقوم باستملاك ما مساحته 
حوالي ٠+‏ دونم تقريبا من 
اراضي خربة القويلبة لاحتوائها 
على مقابر اثرية بهدف استمرار 
عمليات الكشف خلال المواسم 


المقبلة . 
تفقد قرى 
قضاء الطيبة 


























قاسم بني هاني 

قام السيد قاسم بني هاني مدير 
قضاء الطيبة بجولة تفقدية لبلدة 
صما حيث زار دار البلدية والتقى 
السيد محمد تزال رئيس البلدية 
الذي رافقه في جولة شملت المركز 
الصحي والجمعية الخيرية 
ومشروع تعبيد. الشوارع الذي 
يجري تنفيذه حاليا في البلدة. 

كما زار السيد بني هاني قرية 
مخريا التقى خلالها رئيس 
واعضاء المجلس القروي واستمع 
الى مطاليهم واحتياجاتهم . 

وقي نهاية الجولة زار قرية زبدة 
الوسطية وبحث مع مختارها 
موضوع الفرف الصفية المنوي 
اقامتها لمدرسة القرية. 











الأهل فى الأراضي المحتلة. 
وتخلل الاحتفال اناشيد دينية 
ومسابقات ثقافية وأغان وطنية 
معبرة . 

وحضر الاحتفال رؤساء المجالس 
البلدية والقروية والجمعيات 
الخيرية ورؤساء الأندية وجمع من 
أبناء التاحية . 


استعراض برنامج 
مؤسسة الطفل 

استعرض وفد مؤسسة انقاذ 
الطفل خلال زيارته أمس لمديرية 
التنمية الاجتماعية في لواء ماديا 
مع المسؤولين في المديرية برنامج 
المؤسسة المقبل في منطقة قرى 
جبل بني حميدة الذي يشمل عدة 
'مشروعات خاصة يعناية الطفل 
من بينها مكتبات للأطفال 
وحدائق عامة. 

ويذكر ان مؤسسة انقاذ الطفل 
نفذت خلال السنوات السابقة عدة 
مشروعات اسرية في المجالات 
الزراعية والصناعات التقليدية في 
منطقة خبل بني حميدة يهدف 
الى زيادة فرص العمل لدى ريات 
ألبيوت وتحسين دخل الاسرة. 


نْ َ 
انجازات. مديرية 
الزراعة 


ذكر المهندس صلاح النايلسي 
مدير زراعة لواء عجلون انه تم 
خلال الشهر الماضي شصول 18 
مشروعا زراعيا بلقت مساحته 
دوتما وانجز +7 مشروف 
وقياس ١8‏ الف متر مريح ومكعب 
ف. الجدران الاستنادية والاسلاك 


الشائكة. 
انتخابات بلدية 
الهاشمية 


طلب السيد محمد العمد مساعدم 
متصرف لواء عجلون رئيس لجنة 
تسجيل الناخبين لبلدية الهاشمية 
من المواطنين ضرورة تسجيل 
أسمائهم لدى اللجِئة لممارسة حقهم 
الانتخابي حتى ١‏ الراا/امكء 

ويذكران موعد الانتخابات 
ستجري خلال شهر شباط من العام 
القادم ‏ 








وقد من هيثة الامم 
يزور الاتحاد النساتى 
زار وقد من منظمة العمل في 
هيئة الامم المتحدة برئاسة السيدة 
سلوقى الصلح الاتحاد النسائي فق 
اربد يوم امس وذلك ضمن دراسة 
للوفد لمشاريع المرأة في الوطن 
العربي. 

وقد التقى الوفد الدكتورة عيده 
المطلق رئيسة الاتحاد النسائى فى, 
اربد والسيدة مثيرة قهوجي امينة 
السر وعددا من عضوات الاتحاد 
وبحث معهن مشاريع الاتحاد ف 
محافظة اريد . 

وقد رافق الوقد بهذه الزيارة 
وفد من وزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية الاتستين توال الشريف 
وليل منكو. 

مدعوون لمراجعة 

التربية 

يطلب مدير التربية والتعليم 
نطقة اربد الثانية من التالية 
اسماؤهم مراجعة قسم سشؤون 
الموظفين لتحديد مراكز عملهم 


وهم : 
حسن العرسان وسامي خصاوته 


وايمن ابوراشد ويوسف غيث. 


افتتاح دورة العلوم 
افتتح السيد محمد وصوص مدير 
السّؤون التعليمية ف منطقة اربد 
الشانية دورة العوم لمعلمسي 
ومعلمات المرحلة الاعدادية 
المنعقدة في مدرسة فاطمة الزهراء 
الشاملة ويشارك في الدورة التى 
تستمر يومين 7٠‏ معلما ومعلمة. 
وتهدف الدورة الى تطوير اساليب 
تدريس هذا المبحث. 


تربية الرمثا 
يطلب مدير التربية والتعليم 


- للواء الرمثا من المعلمتين سهام 


احمد محمد ومثى هاشم مراجعة 
قسم شؤون الموظفين لتحديد 
مراكز عملهما. 


أ كت 


1 اعادة. تشكيل مجلس 


قروي حوالة 
قرر السيد عيد القطارنة محافظ 
معان اعادة تشكيل مجلس قروي 
حوالة من السادة احمد العصيفات 
رئيسا احمد سعد نائيبا للرئيس» 
وعضوية عبدالله العصيفات» 
محمد الرشايدة» فياض الرشايدة ٠‏ 
سالم الرشايدة» موسى الرشايدة» 
عبدالله حمدء حسن عيد. 

افتتاح دورة 

اللغفة الانجليزية 
افتتح السيد لافي قباعة مدير 
الشؤون التعليمية لمديرية التربية 
والتعليم لمحافظة معان دورة اللغة 
الانجليزية للصف السادس 
الابتدائي في قاعة الاشراف 
التربوي ويشارك في الدورة ١١‏ 
مشاركة وتتلقى المشاركات أساليب 
تدريس اللغة الانجليزية للصف 
المذكور. 
تمديد فترة دفع 
رسوم الاراضي 
ذكر السيد عطالله الصرايرة 

مدير تسجيل أراضي معان بأن 
الدائرة ستعطي فترة سنة اخرى 
لدفع بدلات المثل المترتبة على 
اراضي سطح معان وبنفس القيمة 
المقدرة سابقا. 


اجتماع لجمعية الوقاية 


من حوادث الطرى 
عقدت الهيئة٠الادارية‏ لجمعية 
الوقاية من حوادث الطرق فرع 
معان اجتماعا لها يوم امس تم 
خلاله بحث عدد من الامور 
الادارية والمالية التي تهم الجمعية. 


انتخابات بلدية 
ساكب 


« بشرا -فرغت لجنة تسجيل 
الناخبين لانتخابات بلدية ساكب 
من اعداد كشوف الناخبين تمهيدا 
لاجراء الانتخابات في الاول من 
شهر شباط المقبل. 

وذكر السيد مصطفى الجزار 
رئيس اللجنة انه تم تسجيل 
(1845) ناخبا وناخية منهم 1١١‏ 
من الذكور وتم تعليق الجداول في 
المناطق الرئيسية من البلدة لاطلاع 
المواطنين عليها وتقديم 
اعتراضاتهم للجنة خلال فكرة 
اقصاها الثامن والعشرين من الشهر 
الحجاري مشيرا الى ان اللجنة ستقوم 
بتتقيح الجداول وإعدادها بالشكل 
النهائي بعد انتهاء مدة الاعتراض . 















الرئيس الاصيل. 
بعد اجازة استمرت اسيوعا. 


ابتداء من يوم امس 


استترق اشوعا. 


د. عبدالرزاق طبيشات 

يغادر الدكتور عبدالرزاق طبيشات رئيس بلدية اربد اليوم الاحد 

الى تونس للمشاركة في ندوة المدينة والكوارث التي تعقد في الفترة 
من 11/54 حتى ا منظمة المون العربية. 


باشر الدكتور عمر القصراوي عمله رئيسا لبلدية اربد طيلة غياب 
القاضي أحمد المومني . 
باشر القاضي احمد المومني رئيس محكمةمبذاية الزرقاء عمله امس 
عبدالحليم العواد 
اجيز السيد عبدالحليم العواد متصرف لواء مادبا لمدة عشرين يوما 


باشر السيد محمد ابوشويمة مساعد متصرف لواء ماديا اعمال 
متصرف اللواء طيلة فترة اجازة السيد المتصرف الاصيل. 


محمد التلهونى 


باشر السيد محمد التلهوني متصرف لواء عجلون عمله بعد اجازة 























مدعوون لمراجعة 
كلية الزرقاء 
يطلب مدير كلية الزرقاء 
الحكومية من المعلمين والمعلمات 
الكالية انبماؤهم مراجعة ميعاشب 
الكلية لاستلام مستحقاتهم المالية 
لقاء مراقبتهم في الامتحان الشامل 
وهم فاطمة ابو ريان»؛ زهرة 
اسماعيل» منيرة الصمادي» 
عبدالكريم الصسادي؛ امنه 
ملكاوي؛ شكري جبرء عبير 
الكسواني ؛ سميرة حسنء عبلة 


أيوب. 
محاضرة دينية في 
كلية المجتمع 


ببذعوة من كلية المجتمع 
الاسلامي بالزرقاء القى الدكتور 
ابراهيم زيد الكيلاني عميد كلية 
الشريعة بالجامعة الاردنية يوم 
امس محاضرة دينية بالكلية 
بمناسبة ذكرى دخول عمر بن 
الخطاب رفي الله عنه لبيت 
المقدس حيث تحدث خلالها عن 
الدروس والعبر المستفادة من هذه 
المناسبة . 
احتفال ديئنى 
في مسجدابي قاعود 
اقيم احتفال بمناسبة ذكرى 
المولد النبوي الشريف في مسجيد 
ابي قاعود في الزرقاء تحدث 
خلاله الدكتور عبدالجليزل 
عبدالحميد من الجامعة الاردنية 
والدكتور نوح سليمان مفتي 
القوات المسلحة والشيخ محمود 
السفاريني امين سر جمعية عثمان 
بن عفان الخيرية حيث اشادوا 
بالذكرى العطرة والدروس 
المستقادة من هذه الذكرى. 
مدير التربية يلتقي 
0 5 8 
المشاركين بدورتي 
العلوم واللغة العربية 
التقى الدكتور سعود محمود 
مدير التربية والتعليم لمحافظة 
الزرقاء المشاركين في دورتي اللغة 
العربية والعلوم العامة التي 
نظمتهنا المديرية في المدرسة 
التجارية للبنات والمدرسة الشاملة 


| الطغيلة 


دورة للصفوف 
الثلاثة العليا 


« قرر السيد قؤاد العوران مدير 
التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة 
عقد دورة متابعة للصفوف الثلاثة 
العليا لمادة اللغة العربية يومي 84 
و0+/؟! في قاعة مكتبة صدرسة 
الامير حسن الاعدادية. 
انتخابات بلدية الحسا 

« ذكر السيد فاروق .المجالي, 
مدير ناحية الحسا رئيس لجنة 
تسجيل الناخبين لبلدية الحسا بان 
التسجيل للتاخبين سيستمر حتى 
يوم الاثنين ك5 ١ك/ركم؟١1.‏ 

ودعا السيد المجالي المواطنين 
إلى مراجعة اللجنة لتسجيل 
اسمائهم لممارسة حقهم الانتخابي . 


507 قرية ضانا 
© قام السيد نايف النجادات مدير 
قصاء بصيرا بجولة تفقدية لقرية 


للبنين وقد تحدث الدكتور 
محمود للمشاركين عن الاهداف 
والغايات من عقد هده الدورات 
كما استطلع خلال اللقساء 
الصعوبات والمشكلات التى 
تواجههم في تطبيق الحخصص 
العملية ف مدارسهم . 
مجلس للاباء بي 
ثانوية ياقوت الحموي 
تم انتخاب مجلس للاباء 
والمعلمين في مدرسة ياقوت 
الحموي الثانوية للبنين برئاسة 
السيد محمد حماشة مدير المدرسة 
وعضوية السادة جميل عبداللف 
محمد التلاحمة» فايز فوارسةء 
يوسف مريشء رضا الخلايلة. 
احتفالات الرصيفة 
ومخيم حطين بالمولد 
-النبوي وعيد ميلاد 
. الحسين 
« بترا احتفل ابناء مدينة 
الرصيفة ومخيم حطين بذكرى 
المولد النبوي الشريف وعيد ميلاد 
جلالة الملك الحسين حيث اقيم 
احتفال كبير في المدرسة المهنية 
للائناث في الرصيفة حضره السيد 
محمد الديعي محافظ الزرقاء 
بالوكالة. 7 
والقى السيد مصلح الصراونة 
رئيس لجنة بلدية الرصيفة كلمة 
قال قيها انه لمن حسن الطالع ان 
يتزامن الاحتفال بذكرى مولد سيد 
الانبياء وهادي البشرية وعيد ميلاد 
سليل الدوحة الهاشمية وحامل راية 
الثورة العربية. 
كما تحدث النائب عبدالباقي 
جمو فاشاد بمواقف جلالة الملك 
الحسين وسهره الدائم لايجاد حل 
عادل وشامل لقضية العرب الاولى 
واستعادة مسرى الرسول الكريم . 
وبين الشيخ محمد القضاة مدير 
اوقاف الزرقاء مراحل الدعوة 
الاسلامية مشيرا الى ان الرسول 
جاء هاديا ومئيرا للناس كافة. 
والقت الانسة هالة الصابر رئيسة 
لجنة التنمية المحلية في منطقة 
جهود جلالة الملك الحسين في 
ا ا 
المجالات. 1 
واشتمل الحفل الذي حضره عدد 
من المسؤولين على تقديم مدائح 
نبوية وتواشيح دينية واغان 
واهازيج ودبكات - 


ع 
ضانا حيث اطلع على اوضاع 
مدرسة ضانا الابتدائية وا ستمع الى 
احتياجاتها . 

ورافقه في الجولة رئيس بلدية 
القادسية ومدير التخطيط في 
مديرية التربية والتعليم لمحافظة 
الطفيلة . 


انتخابات بلدية 
القادسية 


٠‏ ذكر السيد ابراهيم الببدور 
رئيس ديوان محافظة الطفيلة 
رئيس لحنة تسجيل التاحيين لبلدية 
القادسية ان اللجنة قامت بتسجيل 

: ناخب وتاخية للمجلس الذي 
يستمر الاقتراع له في شهر شباط 
للعام القادم ويطلب السيد البدور 
من المواطنين بضرورة تسجيل 
اسمائهم لممارسة حقهم الانتخابي. 

ويذكر ان آخر موعد لتسجيل 
الناخبين يوم 152/21/18 






































353 عبد اتوهاب الجالي 
ئيس المجلس: 

قال ا عاكف الفايز رئيس 

للجلس ان الامانة العامة للاتحاد 


*..لبرلاني العربي التي تتخذ من دمشق 


2 





مقرا ليا قد اصدرت بيانا تستنكر فيه 
الاجرامات البريطائية . 
هاب المجالي: 
تحدث النائب السيد عبدالوهاب 


0 1 فاشار الى أن السيد زيد 


الرقاعي رئيس الوزراء قد اعلن 
زف الحكومة من الخطوة 
> ,البريطائية ٠‏ 

وقل أن الحكومة على اتصال مستمر 
,بلحكومة السورية والحكومات العربية 
انتدارس الموقف واتخاذ ما يلزم . 


2 أوكان مجلس النواب قد تيع 3 







ستهل الجلمة الى اقتراح قد 
إلنئب ليث شبيلات طالب فيه شجب 
ذه اراي 


5 تحدث النائب الدكتور عبدالله 
المكايلة فلبدى عدة ملاحظات حول 


فين طريقة انتخاب أعضاء الجان المجلمر 


أ هنين 


حملن اله 


ل باسلوب جد جديد لانتخاب اعضاء اللجان 
يي للجلس سا عهدتاه في الدورات 
'“الثلاث للنصسرمة . 

أن مما بإسف له حقا ان تبداً هذه 


ع اانه بمثل هذا الاسلوب الذي 
يزيه يون ب إعلنت الرئاسة فيه عن قوائم تم 


رب 


سس ول 


٠.‏ نايل 


“اعدادها خارج هذه القاعة سلمت 
لعدد من النواب لتلاوتها فقط ومن ثم 
اقراراها من قبل الاغقلبية وكان 
للقصود منها استئناء مجموعة من 
الثواب يعلم هذا المجلس كفاءاتيم 


اهمات الدورات ١‏ 1 
لت تهم في الدورات الثلاث التي 


"“خلت. 
"' بيثل هذه الديمقراطية شارك بعض 


7 نراب في اريع لجان ونيف واسننتي 
ناءان الإلفوة من المشاركة في اية لجنة 


الخ 
7 


اا 
6 
0 


عد 


ئسية. ويمكل هذا الاسلوب حرمت 
* محافظات من ان يشارك نوابها في اي 


مسد :من اللجان الرئيسيةء وا ستائرت 


محافظات اخرى بكل اللجان. 


لقد حرجنا كل الحخرص علل ان 
ندفع بمسيرتنا البرلمانية نحو مزيد من 


البثل والعطاء والمشاركة البنالءمه 
-وحرصنا كل الحرص على ان تقول 


- ع مح الراي الصادر عن الصدق والاخلاص 


الام 


شل امع 


- والانتماء وكان رائدنا في ذلك كله 


تقوى الله وتوخي الحق والعدل. 
ولثن كنا قد اختططنا لانفسنا التعاون 
على البر والتقوى وعمل الخير منهما 


. حب حا فان اسلوب انتخاب اللجان هذا الذي 
-- .- جاه ليقود الرغية في التعاون ويفرهن 


ل اسسيمس 








- الجابية اقول ان هذا الاسلوب لن 
:.- بيدل من خطنا القائم على العمل 
- الايجابي الهادف ولن يدفعنا مثل هذا 


بت : الإسلوب الى ان نسلك سلوك من 


نهاك 









تاخذه العزة بالاثم ل.قدر الله انتصارا 
للنفس بل سنبقى تبذل قصضارى 


.. الجيد في سبيل رفد مسبيرة هذا البلد 


نحو كل ما هو خير ويناء . 
وختاما معالي للرئيس : ثق تماما ان 


٠. 2‏ جميع الاخوة الذين لم ينتخبوك لا 


0 











يكرهونك ولا يعادونك لابل يقدرونك 
ريحترمونك غير ان لهم في هذا الآمر 


.. رأيا لا يرون فيه ما يرى غيرهم فآن ٠‏ يع 
. كنت ببثل هذا الاسلوب تثار لنفسك 


ممن لع ينتخبوك فاسمح لي ان اقول 


. لك بانك مخطىء لانك قد أثرت 


نفوسنا لا ينيغي ان تعامل بعثل هذا 
الاسلوب الذي لا يضرها شينا ان 
مجلسا لا يوجد فيه من يقول لا لاراء 
نشرية غير متزله ليس مجلا 
للديمقراطية الصحيحة فيه مكان . 
من هنا فائني اطالب باعادة النظر 
في انتخاب اللجان وافساح المجال لكل 
'لزملاء المستئنين للمشاركة في اللجان 
الرئيسيه كل حسب رغينه خصوصا 
دان هؤلاء جميعا اصحاب اختصاص 
وخبرة فيها . 
٠ه‏ القضاة : 

ثم تحدث النائب السيد سلمان 
القناة فاكد ان المادة 4 من النظام 
الداخلي لمجلس النواب لم تحدد 
الطريقة التي يتم انتخاب اعضاء 


> اللجان بموجيها. 


وقال لند لا يجوز لاي من السادة 
النواب الذين لم يدخلوا في عضوية 
اللجان ان يعييوا طريقة الانتخاب لان 
من حق الاكثرية ان تقرر ذلك٠‏ 
0 ان الاقتراح باعادة انتغاب 

اللجان لمر لا يجوز لان المجلس قد 

أتخذ قرارا بانتكاب هذه اللجان. 

© العظم : 

ع تحدث النائب السيد يوسفم 
العظم فأكد ان العودة عن الخطأ 
خير من التمادي فيه . 

وقال ان الفكرة التي طرحها النائب 
العكايلة واضحةء وتتعلقى باستيعاد 
عاد من النواب من عضوية اللجان 

واضاف يقول؛ وخرها مثا على 
مسيرة المجلس فاننا نقول ان الطريقة 


أبدى مجلس النواب استياءة من الخطوات التي 
يريطانيا ضد الجمهورية العربية السورية والمتمئلة يقطع 


اتخذتها 
علاقاتها 


الدباوماسية_معيا واكد المجلس وقوفه مع الحكومة في مواصلة 











الاتمالات العربية والدولية لمعالجة هذا الوضع 

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب عقدت امس برئاسة 
السيد عاكف القايز رئيس مجلس الئواب وحضور السيد 
عبدالوهاب المجالي نائب رئيس.الوزراء وعدد من السادة الوزراء . 


المجَان : الحكومة ذواي| تالا نها العريية و" لدولية لعالجةهذا الوضع 


التي تم بموجبيا انتخاب اعفاء 
اللجان لم تكن سوية. وتتنافى مع ما 
ثم خلال مسيرة البرلدان الاردني 

: : البطاينة‎ ٠ 

ثم تحدث النائب السيد رزق البطاينة 
فاكد ان القاعدة الاساسية في النظام 
البرئاني الديمقراطي هي التي ترتكرٌ 
على اسلوب الاتتخاب وقال ان 
المجلس هو الذي يقرر مشيرا آلى ان 
انتخاب اللجان قد ثم بحضور كافة 
النواب وبرأي الاغلبية » واكد ان كثلة 


الاقلية لا 0 
الاغلبية . تستطيع فرضض رأيها عل 


قال : از له 1 سببا 

ا انني رى لهذه الضحة 
» محمد الحاج عبدالله: 

ثم تحدث النائب السيد محمد الحاج 
عبدالله فقال: 

عند الشروع بانتخاب أعضاء اللجان 
اعلئت رئاسة ا ان السقف لعدد 
اعضاء اللمان هو ١60‏ عضوا وتم 
تقديم قوائم باسماء مقترحة يعدد ١١5‏ 
عضوا مما لم يتح الفرصة امام اي 
ائب اخر ترسيح نفسه لعضوية 
اللجان . 

واستهجز فكرة تحديد سقف جميع 
اللجان بخمسة عشر عضوا مشيرا الى 
ان اللجان المالية والقانونية والادارية 
يجب ان يفسح المجال لاي نائب 
للمشاركة فيهاء 

٠»‏ رئيس المجلس: 

وتحدث السيد عاكف الفايز رئيس 
المجلس فاكد ان السبب في تحديد 
السقف هو قضية توفر النصاب في 
اجتماعات اللجان. 

وقال: كنا نعاني في الفترات 0 


منافئشة حا 





فيه الادلة على عدم صحة النيابة. 

» رئيس المجلس١‏ 

ثم تحدث السيد عاكف الفايز رئيس 
المجلس فاشار للى ائه طلب من لجنة 
الطعون المباشرة بدراسة الطعن حيث 
عقدت اجتماعا ووجصت كتابا الى 
وزارة الداخلية تطلب تزويدها بارسال 
معلومات حول للوضوع بما في ذلك 
قوائم التاخيين. 

٠‏ لجنئة الطعون: 

ثم تحدث السيد سلمان القضاة 
رئيس لجنة الطعون فاكد ان اللجنة 
قد باشرت بدرامة الطعن ووجيت 
كتابا آلى وزارة الداخلية يتضمن طليا 
بتزويدها يبعض المعلومات. 

وقال ان لجنة للطعون تشكل لي 
بداية كل دورة انتخابية وردا على 
سؤال للنائب ليث شبيلات اوضح 
السيد القضاة ان الحياة البرلمانية قد 
اعيدت خلال عام 21444 وان لجنة 
الطعون قد شكلت عند اول اجتماع 
للمجلس. 


٠‏ الحاج عبدالله: 

ثم تحدث النائب السيد محمد الحاج 
عبدالله فاقترح ان يتم اتتخاب لجنة 
جديدة للطعون مشيرا الى ان اللجنة 
الحالية قد مضى عليها اكثر من 
عشرين عاما مات خلالها من مات 
وفقد عدد من اعضائها العضوية. 

عاطي ابو العز, 

النائب السيد عاطي ابو العز اقترح 
تشكيل لجنة للطعون او اضافة اسم 
0 من الاعضاء الذين فقدوا 


دول العالم الثالث تشكل عبثا على 
هذه الدول. 

واقترح الزام المواطنين الذين 
يستثمرون اموالهم خارج الاردن 
باعادة اموالهم مشيرا الى الدور 
الاجتماعي ليذه الاموال؛ واكد 
ضرورة اصدار امر صارم باعادة هذه 
الاموال . 
تادر ابو الشعر: 

ثم تحدث النائب السيد نادر ابو 
الشعر فأكد ان الاجنة قد ناقشت 
مشروعي القانونين واقتنعت 
بضرورتهما وفائدتهما؛ واقترح ان يقر 
الملجلس الشروعين. 

ه شبيلات 


ثم تحدثت الثائب السيد ليث شبيلات 
فاكد ان اللجنة باقرارها للمشروعين 
قد اقترحت زيادة ديون المملكة. 

وقال انه من الواجب على اللجنة ان 
تعطي للجلس فكرة عن حجم 
مديونية الاردن وكم ازدادت هذه 
المديونية لدى مناقشتها اي مشروع 
قانون يتعلق باتفاقية قرض. 

واضناف: اند خوفا من ان نصبح دولة 
مديونة وتبدا الجهات الاجنبية 
بالتدخل في سياساتنا الداخلية» فائني 
اطلب ان تبقى عارجلم متواصل يحجم 
الديون . 


» معروف رياع : 

ثم تحدث النائب السيد معروف رباع 
فاوضح ان من اكير امنياتنا ان نستغل 
اموال ابنائنا المغتربين في داخل هذا 
البلد . 

آلا ان مثل هذه القروض ضرورية 
لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية 


من الوضع ٠‏ حتى يكون لنا للرأي 
بالقبول او الرقض لمثل هذه 
الاتفاقيات . 
وقال انه ليسعدني ان اسمع من 
وزير الدولد للشؤون البرلمانية رقما 
حول المديوئية سواء القروض التي 
حصلت عليها الحكومة او التي تمت 


بكفالة الحكومة. لكي نكون على حذر 
ويصيرة من أمرنا قبل ان نوافق علل 
اي امر. 

د ٠.‏ حوده : 


ثم تحدث الدكتور سامي جودة وزير 
الدولة للشؤون البرلمائية فقال: البحث 
يجري حاليا في مشروع اتفاقية. 
وليس فٍ مشروع موازتة للدولة . 

وقال ستأتيك عما قريب موازنة 
الدولة للعام القادم وسيوضح فيها كل 
الاموال المقكر ضة والاجابة على جميع 


اسئلتك . 

٠‏ قرار 

ثم 0 0 على مشروعي 
القانون كما وردا من الحكومة. 


, التجنة القانوئية‎ ٠ 

ثم تلا السيد عبدالباقي جمو مقرر 
اللجنة القانونية قرارات اللجنة المتعلقة 
بعدد من القوانين. 

٠‏ ليث شبؤلات: 

ثم تحدث النائب السيد ليث شبيلات 
فاستهجن ان تقوم اللجنة بدراسة ستة 
قوانين خلال جلسة واحدة من بينها 
مشروعا. قانون البلديات ورعاية 
الشياب . 

وقال: اذا قمنا بمناقشة هذه 
القوانين جميعا اليوم فائنا لن نعطيها 
حقها. لذا قائني اقترح ان يتم انيز 
في القوانين المؤقتة ويرجاً النظر في 


حديدي آخر يتم انشاؤه وجاء في 
الاسباب الموجبة ما يلي: 

نصت المادة (؟) على ان تعريف 
الخط يعني خط سكة حديد حطية - 
العقبة ويما أن النية تتجه الى انشاء 
خطوط حديدية جديدة في المملكة منها 
خط الشيدية/ العقبة؛ ولكي تتمكن 
المؤسسة ومجلس ادارتها من ادارة 
سؤون هذه الخطوط والاشراف عليها 
فقد عدلت للادة الثانية من القانون 
بوضع تعريف اوسع واشمل لكلمة 
الخط. 


٠»‏ التقاعد المدني: 

ثم وافسق المجلس عل مشروع 
القانون المعدل لقانون التقاعد المدني 
لسنة ١447‏ كما ورد من للحكومة مع 
اجراء التعديل التالي على للادة الثانية 
الفقرة ١ب!‏ المعدلة للفقرة (د) من 
المادة ؟؟ وذلك باضافة عبارة (او 
رئيسا للجنة بلدية ) بعد عبارة الذي 
يعين رئيسا لبلدية الواردة فيها 

٠‏ رعاية الشياب: 
شم قرر المجلس تأجيل النظر في 
مشروع قانون رعاية الشباب لسنة 
7 وذلك بسبب غياب وزير 
للشياب الموجود حاليا في بغداد . 

ء قواذين البلديات: 

ثم تلا مقرر اللجنة الشيخ عبدالباقي 
جمو قرار اللجنة المتعلق بقوائين 
البنديات حيث وافق المجلس عار 
للنقانون المؤقت رقم 4" لسنة ١510‏ 
للعدل لقائون البلديات كما ورد من 
الحكومة . 

وقد جرى نقاش مستفيض حول 
القانون وخاصة مخالفة النائب السيد 
جمال عبيدات على القانون والتي جاء 


المؤسسات الاخسرى من شرط 
الاستقاله ؛ وبراني فان عضوي مجلس 
البلدية لا تتنافى مع نظام الخدمة 
المدنية خاصة وانهم لا يتقاضون رواتب 
اخرى عن كذه العضوية وان للكثير 
من موظني الدولة اعضاء في مجالس 
ادارة شركات ومؤسسات اقتصادية 
كبرى . 


وكارك في النقاش حول هذه القضية 
عدد من السادة الثوات . 


» العكايلة : 

النائب الدكتور عبدالله العكايلة 
قال:ارى ان لا يلزم الموخلف 
بالاستقالة ٠‏ وأؤيد المخالفة واطلب 
التصويت عليها 
٠‏ القضاد: 

السيد سلمان القضاة اكد ان مرظف 
الحكومة يخضع لنظام الخدمة المدنية» 
ولا يحق له أن يزاحم المواطنين عل 
عضدية المجلس البلدي. وطالب 
برفض الاقتراح المقدم من النائب 
جمال عبيدات . 
. البطاينة : 

السيد رزق البطاينة قال: 

ان السماح للموظفين بالترشيح 
لانتخابات تنطوي على خطورة في 
المعارسة الديمقراطية. همن المعكن ان 
ياتي موظف له مركز يؤثر عل سير 
الانتخابات وخاصة اولئك الذين 
يعملون في مجال الخدمة العامة. 

وقال ان عضو المجلس البلدي يمكن 
ان يصبح رئيسا للبلدية وبالتالي فان 
من حقه ان يصرف له راتبا بصفته 
رئيسا لها . 


مية حول تشكيل لجان مجلس الدوات| لتلمة 


جائب من جلسة مجلس النواب. 


تصوير خليل مزرعاوي 





إمترارمشاريع هوائين معد لة لترانين التشاعد ومؤمكسة سك ةحديد العئبة 


والجلديارت ٠6‏ واستحداث - 


من عدم توفر النصاب لاجتماعات 
ى اللجان وخاحة التي يزيد فييا 

ل كثيرا . 
ل ك3 عمارين : 

تم تحدث النائب الدكتور نزيه 
عمارين ناثار الى ان القوائم قد 
اعدت خارج المجلس الا ان المجلس 
هاحب القرار هو الذي اعتمدها 
واضفى علييا الصيغة القائونية . 

واشار الى انه في جميع البرلمانات في 
العالم توجد ثلاث ات تمثل اقعصى 
اليمين واقصى اليمار والوسط. الا ان 
هذه التكتلات تلتقي وتقوم بوضحع 
قوائم لتقدمها للمجلس . 

عاطي ابو العز: 

ثم اقترح ألنائب السيد عاطي ابو 
العز اقفال النقاش في الموضوع واضافة 
عدد امن الاسماء للجنتين المالية 
والقانونية . 
٠.‏ القايز : 

ثم تحدث السيد عاكف الفايز رئيس 
المجلس فاكد ان اللجان شكلت وثم 
انتخابها وطرح الاقتراح الخاص 
باقفال النقاش للتصويت فوافق 
المجلس على ذلك ٠‏ 

: العودة الله‎ ٠ 

ثم تحدث النائب السيد مفلح العودة 
الله فأكد ان اقتراح النائب عاطي ابو 
العز هو اقتراح وس ويحل الاشكال ٠‏ 
٠‏ الكوفحي: 

ثم تحدث النائب الدكتور احمد 
الكوفحي فتساءل عن سبب الابطاء 
بالنظر في الطعن الذي تقدم به 
الدكتور عبدالجيد تصير المتفمن 
طعنا في صحة نيابة النائب السيد 
جمال عبيدات٠‏ 

وقال ان الدكتور نصير قسد نقدم 
بطعن مكون من تلاتين مفحة يقدم 


وحيد الجعيري: 

النائب السيد وحيد الجعبري ايد 
اقتراح النائب عاطي ابو العز باضافة 
اعضاء جدد بدلا من الذين فقدوا 
العضوية . 

٠.‏ قرار المجلس: 

ولدى طرح الاقتراح للتصويت لم 
يوافق المجلس على هدا الاقنراج ٠‏ 
خاصة وان النصاب القانوني للجنة 
متوفر وهو سبعة اعضاء . 

٠‏ جدول الاعمال: 

بعد ذلك تلا الميد هائي خير امين 
عام مجلس الامة جدول . اعمال 


الجلسة وبداد بمعدر: ععن حضور 
الجلسة مقدم من النائب السيد فرح 
ابو جابر. 

: اللجنة المالية‎ ٠ 


ثم تلا اليد مدسن ابو الراغبف 
رئيس اللجئة المالية قرار اللجنة 
المتضمن انتخابه رئيسا للجنة والسيد 
حمال عبيدات مقررا لهاء 

كما تلا قرار اللجنة المتضمس المرائقة 
على مشروعي القانونين للتأليين كما 
وردا من الحكومة وهما: 
. مشروع قانون تصديق اتفاقية 
قرض بين المملكد الاردنية الياثميةٌ 
والصسندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية للساهمة في تمويل مشروع 
تطوير الخوص السقلي لنهر الزرقاء 
لمنة كنكاء. 

» مشروع قانون تصدين اتفاقية 
قرض بين المملكة الاردئية الياشعية 
والمندوى السعودي للتنمية للساعمة 
في تمويل مشروع طريق الزارة ‏ غور 
حديثه لسنة ككقاء 

١يحفوكلا‎ ٠ 

ثم تحدث الدكتور أحمد الكوفحسي 
فأكد ان سياسة القلروض المتبعة في 


والاجتماعية في الاردن. 

3. سامي جودة: 

ثم تحدث الدكتور سامي جودة وزير 
'لدولة للشؤون البرلمانية فاكد ان 
الدولة تعي حجم الديون كل الوعي ١‏ 
وتتقدم لمجلس الامة في كل موازنة 
بحجم الديرن. 

وقال ان !لديون تنتضييا خطط 
التنمية والمشاريع الراردة فيها. 


عاطي ابو العز: 

'لنائب السيد عاطي ابو !لعز اكد ان 
جميع دول العالم الثالث تستعين 
باندول الصديقة والثفيقة في مجال 
القروضي . ونحن لا ستطيع الاستعناء 


مفلح العودة الله: 

ثم تحدث النائب السيد معلح العودة 
اللد فأوصح أن اللحنة قامت بدراسة 
الاتذاتيتين واعتقد ان المجلس عل 
'طلاء. تام بالديونية الخارجية. 
٠.‏ ادو الراغب: 

ثم تحدث النائب السيد موسى ابو 
الراغب رئيس اللجنة تأكد أن الاردن 
يتمتع بسمعة جيدة في مجال 
القروض ٠‏ 

وقال اريك ان أطمئن الاخوة بان 
الوضع جيك وسليم . 

واشار إلى صرورة اإستمرار مثل هذه 
'لقروض للساهمة في تنمية هذا 
البلد. 
٠‏ ليث شييلات: 

ثم تحدث النائب السيد ليث كثبيلات 
نتال 5 

اللخللوب لسن التصريح من رئيس 
اللجبة . انما المطلوت رقم تراكمي 
بحدث 

وتال يجب أن مكون على ببنة دائما 


كالما , 


مشاريع القوانين. 

»* جعو: 

ثم تحدث مقرر اللجنة 
عبدالباقي جمو فأكد ان اللجنة قامت 
بدراسة مشروعي القانون والقوانين 
المؤقتد دراسة وافية. 


: البطاينة‎ ٠ 

ثم تحدثُ النائب السيد رزق للبطاينة 
فقال ١‏ 

ما يد هوان يتعرض احد 


الزملاء لاحدى اللجان ويحاول 
الاساءة الى مممليا والتقليل مسن 
اهميتها. 

وقال انه طالا ان اللجنة قد ناقشت 
وعدلت ١‏ فلماذا هذا التعرض مشيرا 
الى ان للمجلس الحق ق في 'قبول 


هقال: كان استعراب الزميل شبيلات 
باسلوب في غاية التهذيب؛ وكانئت 
اجابة المقرر في غاية التهذيب. 
وقال: ما استغربه فعلا ان يتدخل 
الزميل رزق البطاينة باسلوب فيه نوع 
من التجريح . 
البطاينة : 

ثم تحدث النائب رزق البطاينة فأكد 
أنه لم يقصد التجريح وان ما يقصده 
هو وجود نكتل يدف الى !راض 
خاصة على حساب للجلس. 
. قرار المجلس : 

بعد هذه المناقثة وافق للجلس على 
مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة 
لكة حديد العقبة لنبة 115 كما ورد 
من الحكومة, 

ومن ابرئ ما تضمنه مشروع القانون 
تعريف كلمة الخط بانها خط سكة 
حديد حطية العقبة او اي خط 


لما كان اليدف من تطوير القوانين 
هوان تساير طبيعة التطور 
الاجتماعي والاقتصادي وان تستوعب 
مستجداتهما . 

وحيث ان البلديات هي احدى صيز 
الممارسة الديمقراطية والمشاركة لي 
الحكم المحلي والتنموي . 

وبسبب تطور اعمال المجالس البلدية 
وحاجتيا المستمرة للكفاءات 
والاحتصاصات الفنية والخيرات 
قد لا تتوفر في كثير من الاحيان 
خارج الجهاز الاداري والاكاديمسي 
خاصة فى المناطق الريفية . 

ونطرا لان العمل في المجالس البلدية 
عمل تطوعي غير ماجور ولا يحثاج 
باستشاء رئيس البلدية الى التفرخ 
الكامل . 

وحرصا عل رفد مجالسنا للبلدية 
بخبرات الوظفبى والاكاديميين وفتح 
المجال امام المتطوعيس والمتحمسيين 
وتوسبع دائرة المشاركة . 

وبناء على ما تقدم فأنني اقترح ما 

الغاه الفقرة ٠*٠‏ من الادة وذثه 
كما وردت ف القانون المؤقت رقم 
+4٠‏ لسنة ١506‏ والابقاء على نصها 
كما وردت في القانون الاصلي رقم 
5" والتي تنص على ما يلي: 
«ان الا يكون موظفا او ممتخدما فى 
البلدية او وكيلا عنهاء ما لم يقدم 
التقالته خلال عشرةٌ ايام قبل يوم 
الثر شيح , 

وهذا يعئي حصر الاستقالة لدى 
الترشيح لعضوية المجالس اليلدية على 
موننسي البلديات ومستخدمييا 
ووكلائها فقط؛ واستثناء الموظفسن في 


وقال: لكل هده الاسباب ارى انه 
الدولة ان يرشح 


٠‏ وزير البلديات: 
السيد يدسيف حيدان وزير الشؤون 
البلدية والقروية والدبئة قال : بالاضائة 
الى ها قاله الاخوة فان اردواجية 
الولاه دين الوظيفة والدلدية ستؤثر 
على انتاحية الموظف. وعلى الامتخانات 
بشكل عام. 

وتال: ماهمو مميت الان أن 
اموئفين لا يسمح لهم بترشيح 
انفسيم الا بعد تقديم استقالاتهم. 





» ابو الشعر: 

الدكتور نادر ابو الشعر قال: 
ستكون محالنة السيد جمال عبيدات 
واضحة ومقبولة ادا مم اقرار مبد 
امتحاب رئيس البلدية بورقة واعضاء 
المجلس بورقة احرى. 

اما في الوضم الحاني فان ذلك 
يتعارض مع احكام نظام الخد 
المدنية . 

. العكايلة : 

الدكتور عبدالله العكايلة قال: 

ان ازدواجية الولاء غير واردة في 
عصرية المحنس التلدنيء والحل كما 

: على إستشاء الرئيس 

بحيث يشترط تقديم انتقالته ويذلك 


تحمن الكفاءات لعصوية المجلس 





لسند 565 المعدل لقأنون البلديات 
نسب انه ألفي ق القاندن الؤقت ركم 
*" لسن قا 

ووافق المجلس ايقا على القايون 
المؤقت رقم ؟*؟ ثمنة ١‏ المعدل 


» عاكف الفايز 
لقانون البلديات بعد ان ادخل عدةٌ 
تعديلات عليه من ابرزها الغاء نص 
الفترة الرابعة من المادة ”8 والتي 


تقض عل ما يلي: 
+ - يتم عقد أي مقاولة من مقاولات 
الشراء او الخدمات الخاصة بالبلدية 


وفقا للصلاحيات للتالية: 

| بالشراء المباشر وذلك بقرار من 
المدير او الرئيس في البلديات التي لا 
يوجد بها مدير اذا لم تزد قيمة 
المقأولة على مئة دينار ويقرار من 
الرئيس في البلديات التي يوجد فيها 
مدير اذا لم تزد القيمة عل مثتي 
دينار . 

ب - بواسطة لجنة مشترياتمزتلاتة 
موظفين يعينهم المجلس وذلك بقرار 
من الرئيس اذا لم تزد القيمة علل 
خمسماية ديتار وبقرار من المجلس اذا 
لم تزد القيمة على الف دينار. 

جا - بواسطة لجنة مناقصات 
يشكلها المجلس من ثلاثة من اعضائه. 
١‏ بقرار من المجلس اذا لم تزد 
قيمة المقاولة على |٠١١1‏ دينار. 

- بقرار من المجلس وموافقة 
المتعرف اذا لم تزد قيمة المقاولة على 
(...2) الاف دينار. 
" . بقرار من المجلس وموافقة الرزير 
اذا زادت قيمة المقاولة عن ١3٠٠٠١‏ 
الاف دينار. 

كما وافق الجلس على اقتراح 
للنائب للسيد سلمان القضاة بالغاء 
المادة السايعة من القانون والتي تنص 
على عدم تعيين اي شخص رئيسا 
للمجلس البلدي لاكثر من دورتين 

وبذلك فائه يحق الشخصي تولي 
رئاسة البلدية لاكثر من دورتين - 

١تايدلبلا وزير‎ ٠ 
السيد يوسف حمدان وزير البلديات‎ 
اكد آن الهدف من وضع هذه المادة‎ 
(قبل الغائهااان رئاسة بعض‎ 
البلديات قد اصبحت وراثية وقال انه‎ 
لكي نعطي دفعا جديدا لهذه‎ 
البلديات فقد تم تحصديد دورتين‎ 


متتاليتين لذلك ١‏ سنوات . 
٠‏ العكايلة : يا ثعاني 


الدكتور عبدالله العكايلة قال: اذ 
كنا مقرين للمبداً الذي تحدث عنه 
السيد وزير البلديات فان العديد من 


للوجوه التي تعمل في الساحة يجب ان 
٠‏ القضاة: 


وني معرض تبريره للاقتراح الخاص 
بعدم تحديد مدة دورتين لرئاسة 
البلدية قال السيد سلمان القضاة ان 
تقبيد رئيس البلدية بدورتين فيه حد 
للديمقراطية . 
٠‏ مشروع قانون البلديات: 

شم انتقّل المجلس الى مناقشة 
مشروع القانون المعدل لقاتون 
البلديات لسنة 5ذدو1ر. 


٠‏ ليث شبيلات: 

تلنائب السيد ليث شبيلات اوضح ان 
النظام الداخلي يحتم ان يقرا مشروع 
القانون مادة 2 

٠‏ فؤاد فراج 

السيد فؤاد فراج اقترح ارجاء النظر 
في المشروع خامة وان عريضة موقعة 
من 9' رئيس بلدية قد وزعت على 
المادة النواب تطلب رفضص مشروع 
القانون , 


٠‏ قرار المجلس: 
كسم واقق الجلس علن مشروع 
القانون كما ورد من اللحنة باضافة 
التعديلات التالية : 


المادة ٠‏ "* المعدنة للمادة 58 » الفقرة 
000 


تضاف عارة ولمدة لا تريد على اربع ' 





المادة ٠*٠‏ المعدلة للمادة ١ه‏ 
٠‏ الفقرة رجه 
شطب هده للنقرة ويعاد الترقيم 


ويموجب مشروع القانون يتم 
استحداث امانة عمان الكبرى تضم 
امائة "لعاصمة والبلديات والقرى 
الاخرى المجاورة لها وتشمل حدودها 
ومنطقة اختصاصها المناطق البلدية 
لامانة العاصمة والبلديات الاخرى التي 
تضم اليها. 

٠‏ قراراث اللجان الاخرى: 

ثم تليت قرارات اللجان الاخرق 
اللتعلقة بانتخات رؤّساء ومقردين لها . 
ه رفع الجلسة 

بعدها قرر السيد عاكف القايز رقع 
الحلسة الى موعد يحدد قيما بعد . 








د «نسببيه يدعوالى انشاع لجمة ف 
مخ حيب دوقي ممسشروع 
حمود اليف بعرض مقتزجات 
احتصبان العاتون الدوي 


عمان ‏ من حمدان الحاج 


١٠١ الصفحة‎ 


تمق 


أمحام مؤبيحمرالمتانون الدوبجي الاشتاضشلف ‏ 





واصلت الدورة العربية الثانية لمؤتمر. القانون الدولي 
الانساني أعمالها برئاسة الدكتور احمد ابو قورة رئيس 


الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأرذني رئيس المؤتمر 
حيث القى المشاركون .ثلاث محاضرات خلال جلستين 
احداهما صباحية والأخرى مسائية . 





د. حازم نسيبة 


ف الجئسة الصباحية. القى العين 
الدكتور حازم نسيية مخاضرة 
بعنوان القانون الدولي الانساني 
وحقوق الانسان. 

وأكد فيها ان الأخلاقيات والنبل 
والتسامح والفروسية واحترام الانسان 
كانسان .سوام أكان ضعيفا أو قويا 
كانت ركيزة أساسية في تعاليم الرسالة 
السماوية السمحاء وهي التني تحكم 
تصرفات الفرد وعلاقته بالآخرين. 

وأضاف الدكتوز نسيية انه "لم تكن 
هنالك حاجة الى قانون دولي عندما 
كانت الامبراطورية الرومانية سيدة 
الموقف دون منازع: وكانت كلمتها هي 
القول الفصل . ولم تكن هنالك حاجة 
الى قانون دولي عندما كانت تحكم 
العالم. قوتان كبريان هما الامبراطورية 
الاسلامية والامبراطورية البيزنطية 
الرومانية - فلقد .كسان يتم التعامل 
بينهما على أسس ثنائية قوامها 
المفاوضات والأخذ والعطاء والتعامئل 
بالمثلء والقيم الدينية والأخلاقية» 
وقوانين الطبيعة التي كان يفترض 
انها الطريق القويم . 

وانما اصبح القاثون الدولي أمرا 
محدوما .لا مندوخة عنه عندما قامت 
الذول الحديثة؛ واصبح'العالم اكثر 
من دولة واخدة تستائر بالهيمنة او 
دولتين: تتقاسمان . السلطة .والهيمنة » 
واصبح يحكم العلاقات الدولية في 
الحفاظ: على : الوجود والسلام. ميداً 
ميزان القوى الذي لا يمح لأي منها 
تصيح من القوة .بحيث تهدد 
0-5 ووجود الدول الأخرى. 
وبين الدكثور نسيبة أن فقهاء 
القانون الدولي ظوال القرنين السابع 
عشر والثامدن عشر ينطلققون في 
طروحاتهم بالنسبة للعلاقات بين 
الأمم. من مبادىء القانون الطبيعي 
الذي يستند الى العقل واللنطق 
والعدالة بالاضافة الى نمو مجموعة 
متزايدة من تقاليد التعامل الدولي؛ 
وتعاظم في وضع المعاهدات 
والاتفاقيات التي تخكم العلاقات بين 
الذولء وخاصة قوانين البحار وحقوق 
الملاحة والمغانم التي كانت تخققها 
الدول البحرية في :صراعاتها. وفي 
القرن التاسع عشر حلت القوانين 
الايجابية الوضعية ممثلة في المعاهدات 
والأعراف والتقاليد المتعاظمة محل 
ميادىء القانون الطبيعئي كفيصل في 
التعامل ' والنزاعات . بين الامم : 

انتهاكات القانون 








وأشار الدكتور نسيبة الى أن الحرب 
العالمية الثانية كشفت بشكل صارخ 
ليس فقط الاتتهاكات الشاملة للقانون 
الإنساني. في حالات الحرب والممثلة في 
مواثيق لاهاي لعام ٠5‏ وكذلك 
إتفاقيات' جئيف الخاصة. بحماية 
المرضى والجرحى والأسرى .. ولكنها 


كشفت أيضا عن المعاناة الجماعية 
إلتي يتعرض لها المدنيون العزل على 
أيدي جلاديهم وكذلك الملايين من 
المدنيين نتيجة القصف الجوي والذي 
لم يكن يفرق بين أهداف عسكرية 
واهداف مدنية؛ بل أدى فق كثير من 
الحالات الى مسح مدن وقرى 
وتجمعات سكاتية ياجمعها من على 
وجه الارض ٠‏ 

وكنتيجة هذه النمجينة “بين 
المتحاربين شرعت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في بذل جهود مضنية 
وحثيثة تمخضت عن ابرام مواثيق 
جنيف الأربع لعام ١545‏ والتي تتألف 

من اكثر من اربعمائة مادة تعالج كل 

منها الفواجع الانسانية التي حلت 
بالمتخاربين وبلدانهم والمدنيين في 
الدول المتحاربة والمدنيين الذين 
يقعون تحت: وطأة الاحتلال وتعسفه 
ولا انسانيته. وهانحن نرى على الدوام 
ما يعني الاحتلال في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والجولان وسائر المناطق 
العزبية المحتلة . 


مواثيق 


ان هذه المواثيق الأربعة تشكل اليوم 
العمود الفقري للقانون الانساني في 
حالات الصراع المسلح وتغطي معظم 
ما تنص عليه قوائين الحرب وتعتبر 
نقلة نوعية' في تطوير القانون الانساني 
الدولي . 1 
« الميثاق الأول لعام 8 يشكل 
توسيعا وتحسينا ف ميدان احترام 
وخماية المزضق والتجزخى واسرق 
الحرب في ميادينن القتال وكَذْلك 
توفير الخماية والنقل وا الى ذلك 
لتمكين: الأجهزة الانسانية المختصة من 
أداء واجباتها. 
«.أما الميثاق الثاني لعام 1١545‏ 
فيوسع ميادىء ميشاق جنيف لعام 
87 لتشمل ضحايا. السفن المغرقة 
من مرضى وجرحى الاقتتال البحري. 


اسرى الحرب 
© أما ميثاق جنيف الثالنث فمكرس 
كليا لمعاملة أسرى الحرب من.لحظة 
وقوعهم في الاسر وحتى اعادتهم الي 
بلادهم عندما .تضع الحرب .اوزارهاه » 
وتامين جياتهم اليومية وحسن 
معاملتهم في الاسر. 


الأراضي المحتلة 


« اما ميثاق جنيف الرابع الذي طاما 
رددناه وطالينا ياحشرامه منذ عام 
/13 فيعالج أوضاع وحقوق وحماية 
سكان الأراضي المحتلة بالنسبة 
لسلامتهم وممتلكاتهم ومؤسساتهسم 
وترائهم وأراضيهم وهذه جميعها 
تعرضت للانتهاكات الصارخة الفادحصة 
في جميع المجالات» ليس اقلها 
مصادرة الأراضي وا ممتلكات العريية 


وإبكة مستئقلةلمعالجة مسشاكل الإنستان 


الأميرالحسن لإنشاء تطام أدسا 0 جنتدبيهد 


حول دور الإعلامقي ١‏ 


لتعيت الما 


الإضااقٍ جزء من تعالميم ا لم 0 








والاستيطان الاسرائيلي فوقها وطرد 
السكان الامنين من ديارهم وابعادهم 
وسجنهم وتعذيبهم وتغيير الطابع 
السكاني والطوبوغرافي والترائي 
للأرا اضي المحتلة. 


الاحتلال الصهيوني 
النازين 00 


لقد وضع هذا الميثاق الشامل منطلقا 
ومستوحي من معاناة الشعنوب 
الأوروبية ابان الاحتلال النازي لهاء 
ولم يكن يدور في خلد احد. منا اننا 
سنصيح ضحايا احتلال اشد منه خطرا 
لانه احتلال هدفه اقتلاع السكان من 
وطنهم واحلال الغرياء المهاجرين من 
جميع أقطار العالم مكائهم . 

ان الضعف الأساسي في هذا الميثاق 
ليس في مبادئه» ونصوصه المحيطة 
بكافة جوانب احتلال» وانما في انعدام 
سبل مراقبة تنفيذ احكام هذا الميثاق 
لعدم وجود ما يسمى بالدولة الحامية 
بحيث تقتصر المراقبة على ناحية 
واحدة من جوانب الاحتلال يقوم بها 
الصليب الأحمر: الا وهي زيارة 
السجناء والمعتقلين المقاومين 
للاحتلال: ولكن الدولة المحتلة تتحايل 
على هذا الجائنب الواحد من الميثاق؛ 





السجون والمعتقلات المكتظة 'الزهزية 
بعد اشعار زمني تتمكن خلاله السلطة 
المحتلة من اخفساء اتتهاكاتها 
وجرائمها. يضاف الى ذلك تهديد 
السيطات المحتلة للمعتقلين بمضاعفة 
تعذيبهم .وعنائهم اذا تجرأوا على 
افشاء ما تعرضوا له لممثلي الصليب 
الأحمر. / 


ميادرة الحسن 


وقال الدكتور نسيبة لقد كان واضحا 
كل الوضوح من سياق ما تقدم ان 
القانون الانساني الدولي يكاد ينصب 
في مجمله على تخفيف الآلام والويلات 
في. حالات النزاع المسلح. وقد بادر 
سمو الأمير الحسن ولي العهد في عام 
يوضع اطار جديد: لانشاء نظام 
انساني عالمي جديد يطيق في حالات 
السلم ولايقتصر على حالات النزاع ' 
المسلخ كما هو الحال بالنسبة للقانون 
الانسائي: الدولي القائم. انه يعالج 
مشاكل الانسان كاتسان له قيمته 
الذاتية ويتعرض لكوارث من صنع 
الانسان نفسه ككارثة اللاجئين 
والمجاعة والفقر والمرض والكوارث 
الطبيعية من زلازل وفيضانات وظلم 
اجتماعي واقتصادي وسياسي. 
ولقد كان لي شرف تقديم الخطوط 





»* جانب من الحضور 


العريضة لهذا النظام الانساني المقترح 
أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدةء 
وتم اقراره بالاجماع في عاميين 
متلاحقين . لقد .قِدمت ما تم يشاتتة 
حتئ الان من خطوات عملية أمام 
الاتحاد اليرئاني الدولي بشكل مسهب 
ثم اوجزت ذلك فق المناقسشة العامة 
للمؤتمر حيث قلت ان الأردن يؤمن 
ايمانا عميقا يأهداف هذا القانون . لا 
من حيث الايمان والمبدأ فحسب ولكن 
لأن جزءا كبيرا من شعبنا يعاني من 
غياب تطبيق هذا القانون وحقوق 
الانسان في المناطق المحتلة من 
أراضيه» والتي تغطيها نظريا مواثيق 
جنيف ولاهاي. ولكن الأردن بالاضافة 
الى ما تقدمء أخذ زمام المبادرة في 
عام 194١‏ في الامم المتحدة فتقدم 
بمشروع لانشاء نظام انساني غالمي 
جديد يتضمن القضايا والهموم 
الانسانية في ازمان السلم» ولا يقتصر 


على حلات النزاع المسلح. لقد ايدت 
الجمعية ل . انذاك تأييدا 
جماعيا للمشروع الأردني كما ايدته 


في الدورات اللاحقة وتمخض ذلك كله 
عن انشاء لجنة دولية مستقلة تضم 
عددا من المع الشخصيات العالمية من 
الشرق والغرب والشمال والجنوب 
وجميع المناطق الحضارية في العالم. 





وف الجلسة الصباحية القى السيد 
محمود الشريف رئيس مجلس 
ادارة الدستور محافرة بعنوان 
«دور الاعلام في التعريف بالقانون 
الدولي الانساني». وقال السيد 
الشريف انه في غياب مؤسسات 
دولية تدين كل مخالفة للقانون او 
انتهاك له من اي طرفء لايوجد 
بديل عن استنقار ضمائر شعوب 
العالغ نفسهاء لحماية القانون 
الدولي الانساني من الانتهاك. وهذا 
لا يتحقق بغير المعرفة بالقاتون 
وتفهم مبادئهء وانزالها مسن الانفس 
منزلة الاحترام والتقديس ‏ 


وقال السيد الشريف «ان شعوب 
العالم الثالث والشعوب الغربية بصورة 
اخص بحاجة للحماية والضمانات التي 
يمنحها القانون الدولي الانساني؛ لانها 
المعرضة اكثر من غيرها للعدوان من 
جانب قوى الهيمتة والاستعمار القديم 
منها والحديث»:. 

واضاق السيد الشريف ان القانون 
الدولي هو في جوهره تاكيد للميادىء 
التي. دعت اليها الديانات السماوية 
لذلك فان الدعوة لاحترام هذا 
القانون» هي صدى لدعوة الانبياء 





والمصلحين في كل عصر وفي كل 

مكان. 
ثم استعرض السيد الشريف بشىء 
من التفصيل ما وضفئه «بالصورة 
الكثيبة » لعالم اليوم حيث تجتاح 
العالم حروب صغيرة في كثير من 
الاقطضار تجر على ملايين البشر 
الكيوارث والنكبات وميم التطويان 
المستمر للقوة التدميرية للاسلحة 
الحديثة » لم تعد الحرب مقصورة على 
المحاريين وانئما اصبحت تتناول اوطانا 
وشعوبا باسرها وقال ان المدنيين 
اصبحوا رهائن في لعبة الحرب 
العسكري على الطرف الاخر. واشار 
الى نماذج مرعبة لهذا السلوك في 
حروب فيتنام والهند الصينية وكوريا 
والسودان وحرب الخليج. ثم تطرق 
الى الاستهتار بالقانون الدولي 
الاتساني في الحروب الحديثة ؛ وضرب 
امثلة على قتل الاسرى والجرحى» 
وتدمير المدن المسالمة . واشار الى مقتل 
الاسيرين الفلسطينيين في حادث 
(الباص) المعروف في اسرائيل كدليل 
على البربرية التي تسللت للسلوك 
العسكري قي الصروب الحديثة 
واستعرض السيد الشريف المخالفات 
"ترتكبها الدول في حقٍ القبانبون 
رب لقملا 








اسرائيل قي الاراضي المحثلة » وَالخالقة 
لاتفاقيات جنيف. من تعذيب 
اللمعتقلين والسجناءء ومصادرة 
للاراضي؛ ونسف للبيوت» وتهجير 
لناس خارج بلادهم بالقوة . 


وتناول السيد الشريف بعض مظاهر 
الخروج على ميادىء القاثون الدولي 
الانساني في الحروب الاهلية» واعمال 
مقاومة التي قد تستند الى قاعدة 


مشروعة»ء ولكن اسالييها لا تكون 


دائما مشروعة من حيث انها تهسدد 
حياة المدنيين الابرياء في كثير من 
الاحيان. وضرب مثلا على ذلك ما 
يجري في لبنان وسيرلاتكا وايرلنده 
والهند وجنوب السودان. 


واستعرض السيد الشريف اسباب 
عجز:الامم المتحدة ومجلس الامن 
ومحكمة العدل الدولية عن فرض 
هيبة القانون الدولي الانساني على 
المحاربين . وقال ان الامم المتحدة 
ومجلس الامن اصبحا ساحة لتبادل 
المصالح بين الدول الكبرى ونعى على 
الولايات المتحدة حضانتها لاسرائيل 
رغم خرقها للقوانين الدولية وتساعل 
كيف يمكن.ان تيقى هناك حرمة 
للقانون الدولي الانساني اذا كانت 
الدول الكيرى المكلفة بصيانته والسهر 





محمود الشريف يلقي محاضرته في المؤتمر" 





على احترامهء هي تفسها التي تشجع 
على خرقه والتمرد عليه وتناول 
السيد الشريف بالنقد مظاهر الانفاق 
على التسلح في العالم» والخلل في 
توزيع الثروات ومنافع الحضارة بين 
دول الشمال ودول الجنوب» وقال ان 
هذا الظلم والختلل الاقتصادي 
والاجتماعي الذي يسود العالم هو 
الذي يهيىء المناخ المناسب لبروز 
مظاهر الياس والتوتر والثورة 
والارهاب. وقال لا عجب ان تسقط 
في هذا المناخ السيء كل حرمة 
للقوانين والشرائع . 

غير ان السيد الشريف اشار الى 
«بعض مساحات من النور الواعد بين 
ثنايا هذه الظلال السوداء للواقع 
الدولي ؛ وقال ان الصورة برغم ما فيها 
من كابة تبعث على الاسى؛ قائتها 
تنطوي ايضا على جوائب مضيئة 
تنعش الامل في مستقبل الانسان. 
وقال ان من هذه المظاهر بروز تيار 
عالمى آخذ في الازدياد» يؤمن بكرامة 
لانسان؛: ووحدة الجنس البشري في 
وجه الاخطار التي تهدده. وقال ان 
العالم قد اصبح (قرية صغيرة) بفضل 
ثورة الاتصال التي ازالت حواجز 
لدت والمكان وضرب امثلة على بروز 
بالا نيائية ا الجديدة, 0 






سسا دي 


العاللية التي تعمال عل حماينة 
الطبيعة؛ وتدافع عن حقوق الانسان» 
وتتظاهر ضد التمييز العنصري في 
جنوب اقريقياء وتهب لمساعدة 
المنكوبين بالمجاعة في اثيوبيا 
والسودان. وقال ان الفضل في ربط 
ابناء الجنس البشري بمشاعر مشتركة 
ازاء هذه النكبات والاخطار يصود 
للثورة الحديثة في وسائل الاتصال. 
واشار السيد الشريف الى المنظمات 
التي تسعى الى بلورة ملامح هذه 
«الانسانية الجديدة ٠‏ مثل منظمة العفو 
الدولية؛ والصليب والهلال الاحصرء 





ولجان الدفاع عن حقوق الانسان» 
واللجنة المستقلة للقضايا الانسانية 
التي يرأسها سمو الامير الحسن ولي 
العهدء والتي كان له الفضل في 
انشائها كخطوة على طريق اقامة نظام 
انساني عالمي - 

وقال السيد الشريف أن هذا التيار 
العالمي الانساني لم يفلح بعد في_قهر 
التعسف والظلم وتزعة الحرب في 
نفوس اليشر». ولكنه يصارعها 
ويتصدى لهاء مسلحا بالثقة في انتصار 
اشير فق" الثماية» ومدعوما يتابية 
الملايين . 


واضاف السيد الشريف: ان هذا 
التيار هو الحليف الطبيعي في معركة 
التعريف بالقانون الدولي الانساني 
ونشره. 

ثم تحدث السيد الشريف يعد ذلك 
عن ملامح الثورة الحديثة في وسائل 
الاتصال» ودورها فى تكوين (العائلة 
البشرية ) وكيف ان هذه الثورة ربطت 
شعوب العالم بشبكة هائلة من 
الوسائل اتاحت نقل الاخبار والصور 
بسرعة تجاوزت حدود الخيال. وقال 
ان هذه الوسائل سلاحنا الامفى في 
معركة قهر الجهل بالقانون الدولي 
الانساني . 

وتقدام باقتراحات محدده لاستخدام 
وسائل الاتصال الجماهيرية في الحملة 
العالمية للتعريف بالقاتون» منها 
تحديد «يوم عالمي ٠»‏ يسخر للاحتفاء 
يبهذا القانون وتعريف الناس بمبادئه » 
وكذلك تشكيل لجان محلية تساعد 
هيئات الصليب والهلال الاحمر في كل 
بلد في حملة التوعية بالقانون. 

وقال السيد الشريف ان التعريف 
بالقانون في اوقات السلم يشكل 
الضمانة لاحترامه في اوقات الحرب. 
وقال «ان العرب والمسلمين هم اولى 
الناس يناحتضان القانون الدولي 
الانسانى لانه جزء من تراثنا وعقيدتنا 
وجوهر ربالتنا في هذا الوجود ». 

الجلسة المسائية 


وفي الجلسة المسائية القى الدكتور 
مجاهد الصواف محاضرة حول خطبة 
ابو بكر الصديق والقانون الدولي 
الانساني . 
الوصية 
واضاف جاءت وصية ابو بكر الصديق 
في كلمات قليلة مركزة جامعة 'مانعة 
واول اتفاقية دولية كانت عام 1١434‏ 
وكاننت لححاينة الجرهتئ والمرفئ 
ؤلدأت نعشرن 
الاول من 745 مادة؛ وهي توفير 
الحماية للجرحسى ولمرضى في 
النزاعات المسلحة واتفاقية الجرحى 
والغرقى في البحر تتكون من *5 
مادة واتفاية حماية الاسرى من 145 
مادة . 














العون الاقتصادي 


واشار الى اننا نعتبر ان كل من 
يعاون القوات المسلحة اقتصاديا فهو 
مدني لذا يجوز لنا ان نقتل من نريد 
بتفسير قانوني بسيط بمط المواد 
القانونية كما نشاء او بقولنا ليس 
هناك انسان مدني اثناء الحرب. 
وتساءل الدكتور الصواف عمن وقع 
الاتفاقيات غير الدول الصغيرة 
الخائفة وقال ان الدول الكبرى تفعل 
ما تريد تعربد كما تشاءء وتقتل». 
وتعتدي وتشن اعتداءات لا يقرها 
قانون او عرف او نظام كما انتهكت 
الجيوش المنتصرة من اعراض وهل 


تفرق.القنبلة “بن المدني والعسكري؟ 


عصر القاب 


واضاف لقد عاد الانسان الى عصر 
الغاب تفعل بعض الدول ما تريد 






مواد "جنات الاتفاقية” 








حازم نسيبه 


وليس هناك من يقف امامهسا حتى 
هيئة الامم لوجود الفيتو. 

واأوضح ان حلقاء الدول الكبرق 
تفعل ما تريد لانها محمية من هذه 
الدول» وتساءل الدكتور الصواف 
فلسطين قائلا: يا فلسطين اخبريني 
كم قتل فيك من نساء واطفال 
وحوامل ويا دير ياسين يا قبية يا 
قدس يا كابل يا قندها يا بلخ ويا 
جزائر كم دفعتم من شهداء وقتلى ولا 
زلنا نكتشف المقابر الجماعية حتى 
الان مقاير النساء والاطفال. 

الممنوعات 

الدكتور الصواف ان منع السفر 
ومنع اعطاةجواز السفر والاعتداء 
على شرف اهل السجين السياسي 
المعروف وهناك مئات الكتب ظهصمرت 
وطبعت لا تلعن الدكتاتور الا بعد ان 
يرحل وما دمت من العالم الثالث» 
فلا حقوق انسانية لي ولا بد ان اسكت 
هنا لثلا ادخل في السياسة وياب 
الممنوعات . 


الاسلام .. والذرة 


وبين ان استعمال القنبلة النووية 
والذرية محرم في الاسلام ولا بد للدول 
الاسلامية من حيازتهاء ولكن 
استعمالها محرم لانها مهلكة للحرث 
والنسل فهل كانت الخلافة الاسلامية 
كين كانت دولة مظعي اتفعل متا 
تريد كما تفعل الدول الكبرى الان؟. 
وقال الدكتور الصواف ان المؤلفة 
البريطانية لورا فيشيا فاغليري تقول 
ان الاسلام لا يبيح امتشاق الحسام الا 
دفاعا عن النفس وهو يحرم العدوان 
تحريما صريحاء والاسلام ينظر الى 
الحرب بوصفها حريقا يجب ان يطفا 
باسرع ما يمكن كلما اتدلعت تاره 
وانه يستنكر ويحظر جميع الاعمال 
الخربية الوحشية”“ولقد بين مجموعة 
من. القِواعدٍ والعادات ايتغاء جعل 
الحرب انسانية وأجاز الله للمسلمين 
ان يقاتلوا دفاعا عن حرية الضمير 
لاقرار السلم والنظام . 


جوستاف لويون 


واضاف ان الدكتور جوستاف لويون 
اشار الى انه كان يمكن إن تعمي 
فتوح العرب الاول ابصارهم فيقترفون 
من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة 
ويسيئون معاملة المغلوبين ويكرهونكم 
على اعتناق دينهم الذي يرغبون في 
نشره في انحاء العالم ولو فعلوا ذلك 
لتألب عليهم جميع الامم التي كانت 
بعد غير خاضعة لهم ولاصابهم مثلما 
اصاب الصليبيين عندما دخلوا بلاد 
سوريا مؤخرا. 

وقال الدكتور المواف ان 
باستطاعتنا ان نستعرض التاريخ وان 


. نقدم_الاف الشواهد ومئات الشهادات 


من علماء غربيين منصفين كفى 
تاريخنا أن يكون سباقا في حماية 
الانسان وانه لم يسجن مجموعات 
بشرية في معسكرات اعتقال التعذيب 
وانه لم يفرق بين ابيض واسود ٠»‏ وبين 
صيني وعربي وقال كقفانا قول 
:.خليفتنا الفاروق «متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا». 





بحث سبل التعاون بين الاردنية والمؤسسة 
السعودية للخدمات الطبية 


عمان. - الدستور ‏ التقى الدكتور 
عبدالسلام. المجالي - رئيس الجامعة 
الاردنية - في. مكتيه الدكتور أحمد عمر 
الستوسشي د مدير عام المؤسسة 
السغودية للخدمات الطبية: في الفملكة 
العربية السعودية. 
مدعوون لمراجعة 
وزارة التعليم العالي 
عمان - الدستور ب تطلب وزارة 
التعليم العالي: من الطليبة التالية 
إسماؤهم او من اولياء امورهم 
مراجعة مديرية البعتات والمنح 
الدراسية في مبئى الوزارة وهم : 
كريم:.سويلم عيسى النميز» جمال 
' الخمد الحشين الاحمّدء زياد عباس 
فريد الجيوسي. 
كما “تطلب من .التالية اسماؤهم. 
مراجفة استعلامات الوزارة لاستلام 
وثائقهم الثبوتية الخاصة بهمء والتي 


فقدوها إثناء” مراجعتهم للوزارة 


وهم : 

قوز. عيسى عواد وموسئ احمد 
فيتاض الكايد وأحمٍد حسين 
غيدالرخيم: ابوغوش وفايزة يوسف 
احند العقيلي وحسن الحاج أحمد 


٠. أحمد‎ 





وتم خلال اللقاء بحث امكانية اقامة 
علاقات تعاون بين الجامعة والمؤسسة 
وخاصة فى مجال استعاتة المؤسسة 
بالخبرات العلمية والاكاديمية الطبية 
وادارة المستشفيات التي تتوفر لدى 
اعضاء الهيئة التدريسية .بكلية الطب 
ومركز الاستشازات والخدمات الفنية 
والدراسات في الجامعة حيث رحب 
الدكتور المجالي بتقديم كافة 
التسهيلات والمساعدات اللازمة. 

وكان الدكتور السنوسي قد التقى 
الدكتور فوزي غرايية - نائب رئيس 
الجامعة للشؤون الادارية ورئيس 
مجلس :مركز الاستشارات والخدمات 
الفنية والدراسات والدكتور عايد الور 
مدير المركز حيث تم البحث في 
مساهمة الجامعة الاردتية في تدريب 
الكوادر وتقديم الاستشارات اللازمة في 
مجالات العسل في الستشفيات 
الصحية. 

كما قام الدكتور السنوسي بزبارة 
لمستشقى الجامعة الاردنية حيث اطلعه 
الدكتور رزق الرشدان مدير المستشفى 
على التجهيزات والمعدات المتوفرة 
والنشاطات التي يقوم. بها المستشقى 
والخدمات التي يقدمها في مجالات 
الاكاديمية الطبية وخدمة المجتمع - 


جرار. 


اخيار من الجامعة الاردنية 
الاندلس التجرية والحضارة 
تقيم لجنة البحث العلمي/ اللجنة الثقافية بكلية الاداب في الجامعة 
الاردئية غدا الاثثين ندوة بعئوان (الاندلس التجرية والحضارة). 
ويشارك في الندوة التي تاتي ضمن برنامج اللجتة للعام الجامعي 
الحالي الاستاذان احسان عباس ومحمد عبده حتاملة والدكتور صلاح 


ويدير الندوة التي تقام الساعة الرابعة من بعد الظهر في مدرج كلية 
الاداب الدكتور محمد عدتان البخيت عميد البحث العلمي في 


الجامعة . 


ودعا مقرر اللجئة كافة المهتمين الحضور للاسكماع والمشاركة في 


النقاش الذي يعقب هذه الندوة ‏ 


ندوة حول الحليب الاريعاء 
يرعى الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الجامعة الاردنية افتتاح 
اعمال ندوة الحليب ومشتقاته التي تعقد بكلية الزراعة يوم الاريعاء 


المقبل. 
وتهدق. الندوة التي تستمر يومي 


ن الى بيحث وضع انتاج الحليب 


الطازج وتسويقه وتضنيع منتجاته ف الاردن وتحديد الصعويات 
والمعوقات مع بيان مسبباتها تمهيدا لوضع مقترحات وايجاد الحلول 
المناسبة لتحسين الوضع الحالي وتطوير. الانتاج والتصنيع والتسويق 
نظرا للاهميه الاقتصادية التي تحتلهأ هذه المادة الغذائية 


ويشارك في التدوة اخصائيون من اقسام الانتاج الحيواني والتغذية 
والتصنيع الغدائي والاقتصادي في كلية الزراعة واخصائيون من 
'الجامعات والمعاهد العليا في الاردن. وممثلون عن عدد من الوزارات 
والمنظمة التعاونية وجمعيات القطاع الخاض ذات العلاقة. 





دعوة المتقدمين لامتحان الزمالة 
ذكر الدكتور قنديل شاكر مدير المركز التعليمي لتنمية القوى 


البشرية في الحقل الصحي 3 


ف الجامعة الاردنية ان موعد امتحان 


الزمالة لكلية الاطباء الملكية البريطانية الجزء الآول شيعقد في المركز 
التعليمي في اليوم السابع من شهر تموز المقبل. 

ويطلب المركز من الراغبين في التقدم لهذا الامتحان مراجعة المركز 
لتعيثة النماذخج الخاصة بهذا الامتحان قبل 1م 

هيئة ادارية 
جرت على مدرج سمير الرفاعي في الجامعة الاردنية انتخابات 

الهيئة الادارية لنادي الجامعة للعام الجامعي 5417/85 ام 

وقد قاز السادة التالية اسماؤهم: سمير حبيب رئيسا؛ صدقي 
الواكد » ابراهيم المبرومء بشير الداودء عوني الفاعوريء: فخري 
المسعودء الدكتور عبدالرحمن فطافطه؛ الدكتور سمير قطامي» 

' جعفر عمايرة اعضاء» وزيادطيوني وصالح الحديدي؛ اعضاء 


احتياط. 


زيارة 


قام وفدان طلابيان من محافظتي البلقاء والطفيلة بزيارة للجامعة 


الاردئية امس 
فقد قامت 


جموعة من طالبات مدرستي الز 


أء ودويخله 


الاعداديتين بجولة في الحرم الجامعي زرن خلالها مكتبة الجامعة 
ومتحف الاثار التايم لكلية الاداب حيث استمعن الى شرح عن 
النشاطات والخدمات التي تقدمها المكتبة في توفير المادة الكدبية 


لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي ودور التحف في حفظ المقتنيات 
الاثرية التي تبرز وجه الاردن الحضاري عير العصور. 








هيده 0 جديدة لمجلس 


عمان ‏ الدستور ‏ جرت في مدرسة 
سمير الرفاعي الثانوية للبنات 
انتخابات مجلس الامهات على النحو 
التالي: 

مروة الكيلائي مديرة المدرسة 
.(رئيسة) وعضوية مريم سمهوري» 
ليالي عبدالكريم» نادية هيكل» نهى 
ابو سعدء سميحة ملاعبه؛ عبلة 
رشيدء نجاح خرفان. 


' وضم المجلس المعلمات: فوزية"' 


سمدر الرفاعي 
حمارنة؛ بسمة لوكاشه» فيدة الصناع 
وفاطمة طبيلة. 


المدرسة والاسرة 


وكان السيد عودة ابو سنينة نائب 
عميد كلية القدس قد القى محاضرة 
في المدرسة تناول فيها التعاون بين 
المدرسة والبيت. واهمية تعزيز هذا 
التعاون» وتهيئة الجو المناسب 
للدراسة» والتعاون بين الام والطالية 


'لانجاح العملية التربوية. 





اليوم يبدا العمل في فرع الترخيص 
بنادي السيارات الملكي 


عمان ‏ الدستور ‏ قرر العقيد 
عزالدين ظاظا مدير ادارة ترخيص 
المركبات والسواقين ان يكون دوام 
فرع ترخيص نادي السيارات 
الملكي يوميا ابتداء من صياح اليوم 
وذلك تسهيلا لأمور المواطنين في 
متطقة عمان الغربية. 

وكان المكتب قد بدأ باستقبال 


معاملات استبدال رخص السوق 
الاجنبية برخص اردنية ومعاملات 
طالبي رخص السوق لآول مرة 
بالاضافة الى معاملات العتدربين في 
نادي السيارات الملكي ايام الاحد 
والثلاثاء والكميس . 

وقد تحددت ساعات الدوام من 
الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة 
الثانية يعد الظهر يومياء 
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5 التوفيق قال:.ان استمترار عمليات 

الانفاق. العسكرية في المنطقة والتراجع 
الذي اصاب سوق الشاهفات خامة © ف 
الكويت والاجتياح: الاسرائيلي لجنوب 


ل 


ورالملرشحين لاتخابا تغرفة 


|لجاع عات ضرورة تعديل قانون الغرفئة وتمثيل القطاعات المختلفنة..والتماون معم| 









لفرف المحلية 


المريشحون يبركزونعاى تحربك النعاليات! لاتتصادية ومعالجة المشاكل! لقي يان منها التجار 


عمان د الدستوز 5 تواصل 
«الدستور » اليوم الالتقاء مع عدد 
من السادة المرشحين لانتخابات 
غرفة تجارة عمان والتي .ستجري 
يوم الثلاثاء القادم وذلك مساهمة 
منها في نقل ما يندور في فكر 
المرشحين أخاصة وان الانتخابات في 
هذه الدورة. تكتسب اهمية بالفة 
نظرا لارتفاع عدة المرشحين الذي 
وصل الى .4 .مرشخا بالاضافة الى 
ارتفاع عدم الناحبين والذي وضل 
الى )١4(‏ ألف"تاخب- 
جمال نقاوة 
السيد جمال عيده نقاوة ‏ من كتلة 


لبنان واستمرار الحرب العراقية 
الايرانية وتراجع :اسعاز النفطء 
ساعدت على اهتزاز اقتصناديات 
المنطقة بأكملها . 


وتحدث عن تراججع الوضع 
الاقتصادي في الارذن» 09 معالجة 
ذلك فقال: 

انني سأكون هتحيزًا للتجارة بقدر 
ما أنا مؤمن. بدور:الزراعة وا لصناغة 
ويجب ان تعظئ أولويات الاقتصاد 
حسب تسلسلها التاريخي؛ واكد على 
اهمية جهد التاجر ف خدمة الصناعة 
والزراعة » مطالبا: ياعظطاء كل من 
الصانع والمزارع والتاجر دوره لممارسة 
ضمن اطار معقبول ومنظم. لانهم 
يشكلون سلسلة مترايطة الحلقات. 
وتحدث السيد نقاوة. عن مشاكل 
القطاع التجاري والحلول ..كما تحدث 
عن الحماية الاغلاقية للضناعات 
المحلية. 


وحول يرتامجه المطروح فقي خالة 
فونه بالانتخابات قال . 


ما ذكرته سابقا يلخض :'بعض 
0 التي هي البيانٍ الانتخفابي 
الذي انتهجهء ولا .اعد بآن اغير الدنيا 
رأسا على عقب كما يمكن أن يعد 
البعض»ء فالمهمة ضعبة وتحتاج لكثير 
من الدراسة..والتمحيعن: 5 ان ما 
ذكرت هوابياني الانتخابي. وان كل 
ما يمكن.قوله ان ما نعذ به هنو 
امنيات لتحسينن الؤطلع الاقتضادي» 
باذن اللهء وتدقيق: هذه الامنييات” 
يحتاج لخبرة ودراية في مجال العمل 


؛ التجساري والمام جيسيد بالامو 


الاقتصادية . والاصخ هو بذ الجهود 
الى الدرجة القصوى.» والله الموفق بعد 
ذلك . 

عمن بددر 

السيد عمر مجمد .بدير من كتلة 
التوفيق قال : 

ان الوضع الاقتصادي الحالي: لا يمكن 
القول عنهبانه. متعافي. البنية تماما 
ولكن اي وضع اقتصادي مهما كان 














من القوة أو .الضعف يجب ان يراقب 
عن كثب: وان يعالج بدراية كي تستمر 
قوته اذا كان-قوياً او يزال ضعفه اذا 
-كان 'ضعيفاء وهذا يستلزم التغيير في 
بعض الضوابط والتي تؤثر على 
مجريات الامور:في السوق التجاري. 

واضاف إن: القطاع التجاري يعاني 
هذه الايام.من مشّكلة الشبكات التي 
ليس لها رصيد وتأثير انتهاء على 
التدفق المالي للتاجر وقدرته على 
تسيير. اموره . 

ودعا لشرورة تساوي الفرص 
والشروط فيما بين التاجر والمؤسسات 
الحكومية: المستوردة والموزعه للسلع 
التجارية : وايضا تنظيم التعامل مع 
الجهات الحكومية المسؤولة كي يخفف 
ذلك هن الوقت الضائع في انجاز 
المعاملات والمصاريف التى لا ميرر 
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وعن ,قانون غرفة التجارة قال: تحن 
نعلم بأن عدد المنتسبين قد اصبح 
كبيرا ولا يعقل بآن يكون هذا القانون 
والذي عمل به منذ . عشرات السنين 
لازال يفي بالغرض المنسّود ويواكب 
المستجدات عان الساحة التجازية : هذا 
القانون يجب ان يعدل بالشكل الذي 
يراعي جميع القطاعات التجارية 
وفعالياتهاء وان تمثل هذه القطاعات 
حسب احجامها كي تخرج القرارات 
أحذة بعين الاعتبار معالم هذه 
لقطاعات وكل ذلك من .خلال 
المشورة واخذ رأي اصحاب العلاقة . 
وقال السيد بدير ان برنامجه 
الانتخابي يتركز حول عدد من النقاط 
منهاء تعديل قانون الغرفة ليواكب 
لتطور الاقتصادي» وتشييد بناء 
النادي ليكون ملتقى الاعضاء واقامة 
النووات_وتنظيم المجاضيرات.في المواقع, 
: اع .التجاريء وبنا 


والعمل: على توثيق العلاقة بين غرفتي 
تجارة وصناعة عمان .لخدمة . مصلحة 
الطرقين. 
فتحي الاسمر 

السيد فتحي الاسمر قال: انه يرفض 
سياسة قطع الوعغود التي .يتم ازجاؤها 
تباعا قبل الانتخابات ثم يجري 
نسياتها يعذها. 

واضاف انه آثر تجنب اعمال كلمة 
وعود ولكنه ييذل ا واحدا .هو ان 
لا يوفر جهدا أو سعيا خدمة 
















جمال نقاوة عمر ابدير 


التجاز :الكرام وذلك سواء في حالة 
فوزه او عدم. فوزهء من خلال مجلس 
غرفة تجارة عمان. 

وأكد الاسمر على وجوب. استمرار 
العلاقة بين التجارء وعدم قصرها 
على. فترات الانتخابات فقط»ء منوها 
بأهمية التشاور بين التجار في عمليات 
الاستيراد والتسويق مشيرا الى ان 
القطيعة بين التجار هي في حد ذاتها 
خسارة تقع على التجار انفسهم . 

ودعا السيد الاسمر الى التعاون بين 
التجار لان التعاون بين الجميع يؤدي 
الى افضل النتائج مستشهدا بالاية 
الكريمة (وتعاونوا على البر والتقوى) 
صدق الله العظيم. متعهدا يبذل كل 
جهد. لزرع بذرة التعاون الدائم بين 
الزملاء حتى تكون الاعمال التجازية 
مشر 5 كقوله تعالى (كشجرة طيبة 
تؤتى أكلها كل حين) صدق الله 
العقليم . 

وعن الاوضاع الاقتصادية في الاردن 
قال السيد الاسمر انني ارى ان 
اوضاعنا الاقتصادية الان مقبولة جدا 
بالنظر الى ما يعانيه غيرنا. واذا ما 
اخذت الازمة: الاقتصادية العالمية بعين 
الاعتبار وان المستقبل الاقتصادي 
لبلدناء يبدو مشرقا. 


وقال السيد الاسمر الإستمرار في 
احتلال مواقع عضوية مجلس ادارة 
غرفة تجارة عمان من قيل الاشخاص 
انقسهم دائما يعتبر امرا مغايرا 
للمصلحة العامة لانه لا يساعد الشباب 
على اخذ فرصته خاضة وان الشياب 


واكد السيد الاسمر على احتفاظه 
بمشاعر الحب والامنيات الصادقة 
بالفوز , والنجاع 'لكاقة' الزملام التجانة 2 

"مثيم لعضوية مجلس 
مؤكذا انه فيدر لنتيجة الانتخابات 
مهما. كانت لانها ستكون تعبيرا عن 
ارادة الزملاء . 


مروان الزيده: 

« السيد مروان' الزبيدة ‏ من الكتلة 
الاقتصادية قال: 

لا بد من نتابعة عملية التنمية 
الاقتصادية في الاردن عين 
تحريك النشّا والفعاليات 
التجارية.“ولغرفة التجارة بوصفها 
ملتقى إراء التجار ومطالبهم العامة 
دور كبير في خدمة هذا الهدف الكبير. 










فتحي الاسمر .| محمد ابو دقر 
ولقد تسنى لي خدمة الغرفة في 
دورتها السابقة واتطلع لخدمتها في 
دورتها الجديدة لمواصلة النشاطات 
التي تقدمها الغرفة وسنفعل ذلك عن 
طريق الاتصال المباشر والمستمر صع 
التقابات والهيئات الاقتصادية 
واصحاب الخبرة الاقتصادية والتجارية 
وتسهيل الاتصالات والمراجعات 
والدراسات مع دوائر القطاع الخاص. 
ولي الأمل الكبير بأن أحظى بثقة 
زملائي التجار واعدهم بالخدمة 
لامينة والوفاء بالغايات التي سجلتها 
لكتلة الاقتصادية التي انتسب اليها ‏ 
وسندعو ممثلي القطاعات التجارية 
لى لقاءات دورية منتظمة للتشاور في 
شؤون اعمالهم وصعوياتهم واي 
مشاكل أخرى من قبيل الركود 
الاقتصادي . 

سنوثق علاقاتنا مع غرف التجارة 
الاردنية ف مختلسف مسدن الاردن 
الحبييب والتعاون معها لتنشيط 
تجارتنا الاردنية . 

والانسان في هذا المخال رهين العهد 
والوعد فهو رهين الامانة التي 
يحملها» واملنا بالله تعالى بأن تؤدي 
الامائة حق الاداء لما فيه مرضاة الله 
تعالى والضمير. 





محمد ابو دقر:. 

السيد محمد عادل ابو دقر قال: انا 
لا احب التعامل ياسلوب الاماني» 
ولست ممن يحبذون اعطاء الوعود 
الخيالية» ولكني ارى ان كل تاجر 
مطالب.من موقع مسؤوليته اينما كان 
ببذل اقصى الجهود لخدمة هذا 
القطاع الحيوي. ٠‏ 





المتابعة الجاده والعمل الدؤوب » 


وبالحوار الجاد بين الجميع يمكن 
دائما ان نجه الحلول الصحيحة 


يترد مركز يحصل عليه الانسان ثم 
لينسى واجبه بعد ذلك؛ ان خدمة 
التجار هي شرف وعلى الفائز من 
المرشخين أن يكون امينا على مصالح 
اخوته التجار وعاملا نشيطا 'لتحقيق 
اهدافهم ومطاليهم. 


اتسرم نتدوة تشرميع المنشاض لحاومت جائتر الزلاز 


زمير فنون رمزي حديثة 
وف 'رأيي ان جميع مطالب الزملاء 
التجار يجب أن تأخذ ذات الاهمية» 
ويجب الا نغلب قضية على اخرى» 
بحيث لا نهمل قضية في طريق حلنا 
لقضية غيرها فمثلا تعديل قانون 
غرفة التجارة ليستوعب ويواكب 
المستجدات التئ حدثت خلال العقود 
الماضية. رغم اهميتهاء يجب الا تطغى 
علق أهمية متابعة المشكلات اليومية 
للتجار مهما كانت صغيرة والعمل 
على تيديدها. 
وأجد من واجبي هنا أن ادعو كافة 
الزملاء الى التعاون والعمل بروح 
الإنتماء الصادق لخدمة هذا القطاع ء» 
وأؤكد عن أنني ارحب بنتيجة هذه 
الانتخابات مهما كانت وسأكون يل 
نني اهنىء القائزين منذ الان وسأضع 
يدي بيد جميع الزملاء سواء فزت آم 
لم افز لخدمة التجار.وادعو ان يوفقنا 
الله جميعا لما فيه خير هذا القطاع 
الحيوي من قطاعات اقتصادنا 
الوطني . 
عيسى الحديد: 
السيد عيسى الحديد ‏ من الكتلة 
الأقتصادية يقول: 
قطاع التجارة “قاع اقتصادي ذو 
ثقل كبير في سُؤُوننَا ونشاطاتنا 
لاقتصادية ولذلك سيكون مسعانا من 
خلال الكتلة الاقتصادية وبرنامج 
العمل الذي اعلنته احكام اتصالاتنا 
بالقطاعات التجارية في العاصمة 
وضواحيها والتعرف على ارائهم وعلى 
لمشكلات التي تعترض سبيل اعمالهم 
لكي نتعاون في معالجتها بروح 
التضامن والتعاون والشورئ . ولذا فان 
من اهدافنا تعديل نظام الفرفة». 
بحيث نزيد اعضاء مجلس الادارة 
ونتيئح المجال: لتمثيل القطاعسات 
التجارية المختلفة :لكلين -.يكون 
قطاع رأيه وكلمته 5 
التجاري . 
ينبخئ أن يكون الهدف الذي نسعى 
لتحقيقه تطوير الاسواق في ضواحي 
عمان ومناطق بلدياتها والتشاور الدائم 
مع التجار عموما لايجاد السبل 
الملائمة لتطوير اعمالنا التجارية. 
ريمون عكاوي: 
السيد ريمون غكاوي ‏ من الكتلة 
الاقتصادية : 
تمثل غرفة تجارة عمان المنبر الاكير 
لقطاع التجارة ومن واحبنا نحو تنمية 





السردي 
وتطوير اقتصاد بلدنا الحبيب ان 
نجعل من هذا المنبر الوجدان الناطق 
لخدمة اسرة التجارة خاصة في تيسير 


العمل التجاري وايجاد الاتصالات 


الصيقي 


المستمرة مع الدوائر الرسمية والهيئات 
الاهلية وسائر القطاعات الاقتصادية 
ومن واحبنا ان نعمل بجد ونظرة 
حميمة للاسهام في النشاطات 
الاجتماعية بهدف الريظط بين المطلبين 
الاقتصادي والاجتماعي للاسرة 
الاردنية . 


ومن واجبنا ايضا تعزيز العلاقات 
والاتصالات مع غرف التجارة الاردنية 
وغرف التجارة في البلدان العربية 
الشقيقة والبلدان الاجنبية الصديقة 
لتنشيط علاقاتنا التجارية على اوسع 
نطاق ممكن وانني لانظر باهتمام 
لتوثيق علاقات التعاون مع امانة 
العاصمة والمجالس البلدية في عمان 
الكبرى من اجل تحسين الاوضاع 
العامة لاسواقنا التجارية في مظهرها 
العام وفي تسهيل وصول المشترين 
الذين يرتادون اسواقنا لشراء 
احتياجاتهم المختلفة. 
زهير فنون 

. المرشح المستقل زهير فنون قال: 
أود ان اؤكد على ضرورة انتخاب 
مجلس لادارة الغرفة يكون ممثلا 
تمثيلا حقيقيا لغالبية اعضاء الهيئة 
العامة. وهذه الضرورة يبدو انها لن 


تتحقق في انتخابات هذه الدورة في 
ضوء الترتيبات التي يفرضها القانون 
الحالي للغرفة» حيث انه لا يعطسي 
الفرصة لكل تاجر للقيام بالادلاء 
بصوته براحة وحرية. وذلك لوجود 










الغو وقانون الانتخابات للغرفة كي 

يتمشى والتغيرات المستمرة خاصة في 
ضوء توسيع عمان الى عمان الكبرى. 
كما ارجو ان اؤكد على ضرورة 
انتخاب مجلس استشاري مكون من 
مائة وعشرين عضوا يمثلون كافة 
القطاعات التجارية يتم من خلاله 
انتخاب رئيس ومجلس اعضاء الادارة 
وذلك لتحقيق المشاركة الفعلية 
والفعالة لاعضاء الهيئة العامة وتحقيق 
مسؤولية مجلس الادارة امام الهيئة 
العامة . 


مروان الزبدة ريمون عكاوي 
رمزي حديثه 
« المهندس رمزي مشهور حديثة 
يقول: المشاكل الاقتصادية المطروجة 
في هذه المرحلة عديدة ومتنوعة ويرأي 
أن من ابرزها مشكلة التمائل والتقليد 
العشوائي في كثير من التخصصات 
التجارية مما يحد من الطموح ويضيع 
على الكثيرين من التجار فرص 

الاستثمار. 

ولعالجةمثل هذه المشاكل يجب 
علينا الحذو بغرفة التجارة ودفعها 
لاجتياز مرحلة الندوات والاجتماعات 
لتنتقل الى مرحلة معالجة القضايا 
الاقتصادية العامة ووضع الحلول 
المناسبة لها بناء على الازاشات 
الميدانية على أرض الواقع بطرق علمية 


ادقيقة . 


بالطبع بالنسية لمجبريات العملية 
الانتخابية الكل من الاخوة المرشحين 
يتمنى الفوز وله بذلك ان يتبع كل 
الطرق المناسبة الشريفة التي تكفل له 
النجاح ولكن علينا جميعا كمرشحين 
ان نتذكز امرين هامين: 

- ان عضوية غرفة التجارة هي 


خدمة 


وأخيرا أتمنى النجاح والتوفيق لكل 
مرششح يجد بنفسه المقدرة والكفاءة 
اللازمين لخدمة ابناء هذا الوطن 





1 تشجيع 'الصناعة الوطنية من خلال 
منح المزيد من التسهيلات والاعفاءات 


وكذلك رفع الرسوم الجمركية على 
البضائع ا التي يوجد لدينا 
صناعة وطنية مشابهة او بديلة: بشرط 
أن تكون هذه السلع محتوية على مواد 
اولية وطنية بأكثر من 7/5٠‏ لتأكيد 
حمايتها + 

ب - تشجيع الزراعة ومنح المزارعين 
القروض والتسهيلات وتنظيم عملية 
التسويق حتسى يطمئن المزارع على 
ضمان بيع انتاجه. 


جِ - طرح المشاريع الاقتصادية من 
جانب الدولة والتي يسهم فيها قطاع 
كبير من المقاولين والتجار والايدي 
العاملة المحلية . 


التخفيف من طرح المشاريع التي 
: 00 مردودا والتي يستقيد منها 
في الغالب قطاع الشركات الاستشارية 
الاجنبية لقاو الأجنبي . 
هل معالجة جديدة لقضايا الشيكات 
بدون رصيد . 
و - مساهمة الحكومة في حل مشاكل 
الشركات المساهمة العامة والتى 
تعثرت واعادة الثقة للمواطن المستثمر 
من جهة ومن اجل خلق فرص عمل 
جديدة للحد من ازمة البطالة. 
أما يشأن تعديل قانون القرفة 
وانظمتها قان تطلعات قطاع التجار 
تتلخص فيما يلي: 
أ- تعديل قانون الغرفة بحيث 
يتمشى معالتطور التشريعي في الاردن 
ويعالج التغرات الموجودة في القانون 
الحالى . 
ب زيادة عدد اعضاء مجلس الغرفة 
اج - تبني طريقة (التمثيل القطاعي ) 
بحيث يكون للفعاليات التجارية 
المختلفة ممثل في مجلس ادارة 
الغرفة . مع ملاحظة ان غياب تمثيل 
قطاعات كبيرة اخرى سوف يؤدي 
بالضرورة الى المزيد من نقايات 
اصحاب المهن , 
د - تعديل الانظمة الصادرة بموجب 
قانون الغرفة بحيث تنظم عملية 
التسجيل لغايات الترشيح والتصويت. 
م هو برنامجكم الذي تسعون لتنفيذه 
اذا فزتم في الانتخابات؟ 


اما تطلعاتنا فتنحصر بما يلي: 


أ- زيادة التعاون ما بين القطاع 
الخاص والحكومة 

ب - مشاركة الغرفة في جميع الندوات 
لتطوير وتحديث التشاريع الاقتصادية . 


ج - زيادة فعالية الغرفة في اجتماعات 
اتحاد الغرف التجارية العصربية 
والتعريف بالنتجات الوطنية الاردنية . 
د حل مشاكل -التجار اليومية مع 
المؤسسات الحكومية. 

ه ‏ تمتين روابط التجار بالخرفة 








زه - دراسة موضوع التأمين الصحصي 
من أجل استفادة الاعضاء من برنامج 
متطور لهم ولعائلاتهم . 
ح - تنفيذ الغايات التي نص عليها 
قانون غرفة التجارة. 
واخيرا نتمنى ان تم الانتخابات 
بالروح الرياضية والديمقراطية التبي 
نعرفها والتي نفاخر بها بعيدا عن أي 
حساسيات لأننا تشعر ان عدف 
الجميع هو تقديم الخدمة المهنية 
لزملائهم التجار. 





تنكريس الجهودلتصسيم نطهم هندسة آمسة وشغالة 
1 محخطة ترصد الزلازئل حى نهاهّة هذا العام 


عمان - بترا بدات في قصر 
الثقافة امس اعمال ندوة تصميم 
المنشات لمقاومة تاثير الزلازل والتي 
تعقذها الجمعية العلمية الملكية 
بالتعاون مع مجلس البحعث العلمي 
والتقني. التركي . 

وقال الدكتوز .حواد العناتي رئيس 
الجمعية الغلمية الملكية في كلمة اقتتح 
بها اعمال النذوة» ان حرص الجمعية 
على مثل هذا التعاون هو ضرورة 
ملحة ودغامة ارتقاء لا غنى عنها. 

واضاف انه مع تطوز. التفكير العلمي 
اتخذ العلم الحديث طايعا جماعيا 
وغليت عليه روح الفريق حيث لم يعد 
مجرد محاولات فردية تلمع من خلال 


حياة صاحبها ويعمل من خلالها على 
حل مشكلات مجتمعه ومعرفة سر 


الوجود ‏ بالتامل التظري وحده. 


وقال. ان البناحثيتن عن الحقيقة 
توصلوا. الى .نوع جديد من المعرفة 
قابل للتمو والتوسع .من .جيل الى 
حيل وبازدياد عدد المشتغلين بالعلم 
وانتاجهم من الابحاث ‏ العلمية كان لا 
بد من انشاع ,جمعيات. علمية يتيادل 
فيها العلماء ابحاثهم ؤاراءهم ويعملون 
من .خلالها. عى: نشر المعرقة 
واخضاعها لنقد ‏ العقول الأخرى 
وتمحيصها ويقسمون: العمل العلمي 
فيما بينهم وفقا. لخطط. مدروسة. 

واكد الدكتور العناني إن الانسان قد 
حقق انجازات مهمة في. مجال معرفة 
اسياب الزلازل. والتنبوء. يناماكن 
حذوثها وازناتهاءكما' خظا: خطوات 
واسعه :في بحوثه عسن: طييعة. القوي 
التي تاكن تا المتشنات معوكا مما 
يجعله قادرأ على تصميم وتنفيئذ 
منشات: قادرة 'علن مقاومة الزلازل 
بدرجنات مختلقية وق هذا حماية 
للارواح واللمتلكات. 


وقال: ان هذة-التدوة تأاتي من 





جهود الجمعية في هذا المضمار 
لتعريف المهتدس الاردني بالاسس 
الواجب اتباعها فى تحليل المنشات 
وتصميمها بتك يكفل مقاومتها 
للزلازل ٠‏ 

واعلن رئيس الجمعية انه سيياشر 
عما قريب في اعداد كراس انشائي 
يتناول هذا اللوضوع يشكل مفصل 
ويأخذ بعين الاعتبار ظروف الارذن 
الخاصة واساليب التتفيذ المتبعة ومواد 
البتاء. المستعملة ‏ محليا مشيرا الى ان 
هذا التوجه مكمل. للجهود التي تبذلها 
مؤسسات وطنية اخرى مشل سلطة 
الصادر الطبيعية ووزارة الطاقة 
والثروة المعدنية ومديرية الدفاع المدني 
والجامعات الاردنية . 

ودعا الشاركين الى الغمل على 
انشاء ابنية امنه منخفضه التكاليف 
وتحقق الاغراض التي اتشئت من 
اجلها يكفاءة عالية وقدرة ممتازة. 

وقال ان الجهود والابحاث ينيغي ان 
تكرس للوصول الى انعاط ونْظع 
هندسية قعالة تد بين البساطة 
وسهولة التنفيذ وذات جدوى اقتصادية 
ليقبل المهندسون على تصميمها 
وينفذها المقاولون دون صعوبة او 
عناء ويتبناها المسؤول والمواضن على 
حد سواء وبذلك تعم الفائدة ونضمن 


انتشارها الوانيع 
واعرب رئيس الجمعية العلمية 
الملكية عن بالغ الشكر وعظيم 


الامتنان لسمو الامير الحسن ولي 
العهسد: الذي اولى الجمعية رغايته 
واهتمامه لتصبح واقعا يسجل بصماته 
على خريطة انجازات الوطن يبعزم 
وثيات وصرحا يقدم خدماته بكل 
تواضع دون منة أو مباهاة.. 

واعرب عن شكره وتقديره لحكومة 
تركيا الصديقة التي تجمعثا يها اواصر 
الصداقة والمحية وللحكومة الاردنية 
لدعمها المتواضل. للبحث, العلمسي 


ولجميع المشاركين في المؤتمر 
المهتدس جريسات 
والقى المهندس كمال جريسات مدير 
عام سلطة اللضادر الطبيعية كلمة 
أعرب فيها عن اهمية هذه الندوة التي 
تعالج. موضوع الزلازل واثرها. على 
المجتمعات البشرية يهدف الوصول الى 
وضع دستور بناء خاض بت 
المنشات لتقاوم افعال الزلازل. 
وقال: لقد تنبهت بعض الدول الى 
ايعاد وخطورة وطبيعة الزلازل 
فقامت بتطوير دساتير بناء خاصة 
المنشات لتقاوم افعال الهزات 
ادر كما انها تعطي المواقع حقها 
من الدراسة الجيولوجية التقصيلية 
لاختيار الملائم منها. 
واضاف: ائنا معئنيون ف سلطة 
المصادر الطبيعية بشكل مباشر بدراسة 
التاريخ الجيولوجي للمملكة .ويتفسير 
الظواهر الجيولوجية المختلفة منها 
ومن اجل تقييم الزلازل والحد من 
مخاطرها تقوم السلطة يانشاء شبكة 
حديثة لرصد الزلازل في الاردن وفي 
لمناطق المجاورة كما تقيم شيكة اخرى 
لرصد حركاتها القوية وينفس الوقّت 
تنفذ عمليات المسح ]| الحوول ككس 
التفصيلي لجميع اراضي المملكة. وتنفذ 
مشروعا لدراسة الاساسات' للمناطق 
الوافجة ضمن حدود البلدجات َس 


بالتعاون كل من دائرة المساحة 
الحيولوجية البريطانية والالمانية 
القربية ويهدف هذان المشروعان الى 
لتعرف عسن كثب غلى الاوضاع 
لجيولوجية في المملكة وتحديد المناطق 
ذات البنية التحتيه الضعيفة والتئن 
تكون عرضه اكثر من شيرها لحركات 
القشرة الارضية.' 

وقال:. أنه بالرغم من أن بلدناحديث 
العهد في مجال الرصد الزلزالي 
بواسطة الاجهزة الخاصة بذلك الا انها 





غنية بالسجلات التاريخية العديدة 
التي تشير يوضوح الى حدوث زلازل 
قوية تركز معظمها ضمن حفرة 
الانهدام. ولكون سلطة المصادر 
الطبيعية معنية قانونا بالعلوم الارضية 
وما يرتبط بها ارتات في مطلع عام 
آقامة شبكة محطات لرصد 
الزلازل وقامت بتركيب ثلاث محطات 
تجريبية ومؤقته في مناطق ماعين 
والزاره ومكاور وذلك بالتعاون 
دائرة المساحة الجيولوجية الامريكية. 
واضاف يقول أئه ف عام 9م15 
ومحطاتها الدائمة وانه تم انشاء ثماني 
محطات في المرحلة الاولى في وسط 
الاردن - تبث معلؤماتها لاسلكيا الى 
مركز السلطة الزئيسي في عمان 
لتسجل “على اجهزة تستخدم اشرطة 


ورقية وتوثق وتقسر هذه المعلومات. 


ويستخدم حاسوب السلطة لهذا 
الغرض كما يتم. اصدار مجلة دورية 
خاصة تنشر جميع المعلومات التي 
تتوفر عن الرصه رص الزلزالي وتوزع على 
جميع المهتمين داخل- الاردن كما 
ترسل الى العديد من المراكز العلمية 
التخصصة في العالم . 

واوضح إن السلطة انجزت في بداية 
عام 1587 المرحلة الثانية من المشروع 
وهي استعمال حاسوب 
خصيصا لتسجيل المعلومات الواردة 
من محطات الرصد اوتوماتيكيا 
وكذلك تم تطوير البرامج المتعلقة 
بحسابات وتقييم التسجيلات الزلزالية . 
وفي النصف الثاني من هذا العام بوشر 
بتنقيذ المرحلة الثالثة من المشروع 
الذي يهدف الى تغطية جميع مناطق 
المملكة بمحطات الرصد التي ستكون 
بحدود الثلاثين . 

واشار الى انه تم اتخاذ الخطوات 
اللازمة لاتشاء سُبكة محطات لرصد 
الحركة 'القوية للزلازل والتى تالف 
من عشرين محطة من.اجل الحصول 





على المعلومات الاساسية التي تفيد في 
تحضير تصاميم المنشات المقاومة 
لافعال الزلازل ويتوقع ان :يتم إلانتهاء 
من تركيبها ف نهاية عام اموا 

وقال ان اقامة الندوة تعتبر دليلا 
واضحا على مدى اهتمام الجمعية 


العلمية الملكية بتسخير العلسوم. 


والتكنولوجيا لخدمة المجتمع المحلي 
وتعالج امورا لها مساس مباشر بحياة 
المواطن وحماية ممتلكاته . 


رشيد ادمان 


وقال السيد رشيد ادمان مستشار 
السفير التركي المعتمد في عمان في 
كلمة القاها نيابة عن السيد السفير ان 
التعاون القائم ما بين البلديسن 
الصديقين ‏ الاردن وتركيا ‏ قد شمل 
مجالات عديدة وكان امتدادا 
للعلاقات المتميزة بين البلدين حيث 
وضع اطار التعاون في اتفاقية التعاون 
الاقتصادي والتكنولوجي خلال الزيارة 
الاخيرة لقخامة رئيس الجمهورية 
التركية كنمان ايفرن للاردن حيث 
وقعتعدة اتفاقيات مشتركة. 
وعقد المشاركون في الندوة التي 
تستمر ستة ايام الجلسة الاولى برتاسة 
لدكتور زهير العيسى استاة علم 
لزلازل في الجامعة الاردئية حيث 
تحدث السيدان قيس القيسى من 
سلطة المصادر الطييعية والدكتور 
فيصل صياغ حول الزلازل وقياساتها 
الهندسية . 

ويشارك في الئدوة خيراء من جامعة 

لشرق الاوسط الفئية ومجلس البحث 
العلمي والتقني في تركيا والجامعة 
لاردنية. وجامعة العلوم والتكنولوجيا 
لاردئية وسلطة المصادر الطبيغية 
والجمعية العلمية الملكية ومهندسون 
من مخف الوزازات والدوائكر 
والمؤسسات ومراكز البحث العربية. 








ندوة حول حقوق 
المواطن في الدستور 
برابطة الكتاب 
عمان ‏ الدستور ‏ تعقد الهيئة 
الادارية لرابطة الكتاب الاردنيين 
ندوة حول حقوق المواطن في 
الدستور يتحدث فيها الاستاذ 
المحامي ابراهيم يكر وذلك الساعة 
الخامسة من مساء الاربعاء القادم 
في مقر الرابطة بجبل اللوييده 
ويدير الندوة الاستاذ محمد سعيد 
الزييدية الثانوية 
عمان ‏ الدستور ‏ القسى 
الدكتور يعد ميشي تجم 
المحاضر بكلية الحقوق في الجامعة 
الاردنية محاضرة في للدرسة 
الزبيدية الثانوية الثانية بعنوان 
«دور المرأة فى الجريمة » وتأتى 
هذه المحاضرة ضمن نشاطات 
المدرسة ‏ 


الباكستاني 


عمان ‏ الدستور ‏ يقيم نادي 
خريجي جامعات الباكستان حقلا 
وداعيا للسفير الباكستاني في 
ممان في الخامسة والنصف من 
مساء اليوم 3 فى قاعة مجصع 
التقايات الملية 


دعوة ذوي المواطصن 

سمير موسى القدومي 
لمراجعة الخارجية 
عمان - بترا - تعرضالطالب 


الاردني سمير مومى القدومي 
الذي يدرس فى بقداد لحعادث 








مؤسقف. 


يرجى من ذويه مراجعة الدائرة 
القنصلية في وزارة الخارجية. 


الدياس يفتتح دورة لموظفي 
ديوان المحاسبة العاملين بالجمارك 


عمان ‏ الدستور ‏ افتتح الدكتور 
هاشم الدباس رئيس ديوان المحاسبة 
امس الدورة التدريبية الخاصة في 
تدقيق الايرادات الجمركية التي تعقد 
بالتعاون مع معهد الادارة العامة 
لاثنين وعشرين موظفا من موظفي 
الديوان العاملين في دائرة الجمارك. 
ويهدف البرنامج الذي يستمر ستة 
ايام الى تطوير مهارات المشاركين 
وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لرفسع 
مستوى ادائهم وقال الدكتور الدبساس 
أنه : 

اذا كان التدريب» بما يقوم به من 
دور اسامي في تحقيق التنمية الادارية 
الشي تشكل عنصرا جوهريا من 
عناصر التنمية الاقتصادية» امرا 
ضروريا بالنسبة لاجهزة التخفيذ في 
الادارة الحكومية نظرا لما يحققه من 
زيادة في مهارات العنصر البشري 
وصقل للمعلوماته ومن رقع لمستوى 
كفاءة ادائه وانتاجيتهثفانه بيدو اكبر 
اهمية واكثر ضرورة بالنسبة للعنصر 
البشري العامل قي ديوان المحاسبةء» 
ذلك لانه يفترض في المراقب دائما الا 
يكون اقل علما وخبرة ومصرفة 
واطلاعا ومواكبة للتطور العلمسي 
والتقني في جانب تخصصه من المراقب 


كي ينال احترامه ويكون مسموع 
الكلمة وملبى الطلب لديه وكي يؤدي 
رقابته على احسن وجهء خاصة اذا 
كان الهدف الذي ينشده المراقب من 
وراء قيامه برقابته» هو ليس الكشف 
عن المخالفات والاخطاء وتحديد 
المسؤولية والمطالبة بفرض الجزاء 
فحسسبب. وانما هو دراسة اسباب 
وظروف الموضوع في تلك المخالفات او 
الاخطاء واقتراح الحلول المناسبة 
وجوانب التنظيم اللازمة لتلاني تلك 
الاسباب والقضاء عليها ولا يمكن 
للمراقب أن يقوم بذلك كله على اكمل 
وجه الا اذا كان على مستوى عال من 
العلم والخبرة في جميع جوائنب 
التخصص التي يتطلبها القيام بالرقاية 
المالية بمفهومها الحديث 

وأضاف الدكتور الدباس إن ديوان 
المحاسبة ومعهد الادارة العامة يهدفان 
من هذه الدورة التدريبية تعريف 
المشاركين بمهام دائرة الجمارك 
والغاية من وجود هذه الدائرة ومعرفة 
اهمية التدقيق واهدافه ودور المدقق 
والامام بالانظمة والقوانين الجمركية 
ومعرفة انواع الرسوم الجمركية 
والاطلاع على النمائذج والسجلات 
المستخدهة في دائرة الجمارك. 





كلية القدس تحتفل 
يذكرى المولد النبوي الشريف 


عمان - .الدستور - ضمن نشاطها 
الثقافي والتربوي اقامت كلية القندس 
يوم امس احتفالا كبيرا بذكرى المولد 
النبوي الشريف تحث رعاية فضيلة 
الشيخ عز الدين الخطيب التميسي 
مفتى المملكة. 

وقد استهل الحفل بأيات من الذكر 
الحكيم رئلها الطالب محمد جميل»؛ 

وبعد ذلك القى السيد محمد عودة 
عميد الكلية كلمة بهذه المناسية تحدث 
فيها عن معنى ومغزى هذه الذكرى 
واكد في كلمته على ان الاحتفال 
الحقيقي بمولد الرسول يكون 


بالتطبيق القعلي والعملي لما جاء به. 
وف نهاية كلمته حث السيد العميد 
الحضور على السير على نهج رسول 
الله والتحلى باخلاقه وصفاته 

ثم تحدث فضيلة' المفتي فركز على 
ان مولد الرسول كان خيرا على 
البشيرة جمعاء فاخرج الناس من 
الظلمات الى الثور ووحد العرب 


تحت راية واحدة وجصل منهم قوة 
كيرى استطاعت ان تبني دولة قوية 
ووصلت حدودها الى الصين واسيائيا . 
وقرنسا . 

























عبدالرؤوف الروايدة . 





انازة الحدائق ١‏ الجديدة 
.كل الشكر لامانة العاضمة لاستخابتيا 
ف قي انارة حديقة اليوبيل الذهبي فقي حي 
السوافنه في .جيل الحسين ونتمنى على 
السيد عببدالرؤوف الروابسدة امين 
العاصمة الايعاز بانارة. بقية الحدائق 
التي اقامتها الامانة في مختلف ارجاء 
العاصمة. 1 
عينى محمد كرار 










بدري بهاء الدين 


الاهتمام , بعامل '١‏ النظافة 
في الزرقاء 


عامل التظافة في. مدينة الزرقاء. يسهر 
على .راحة.المواطن وهو جدير بالاهتمام 
والرعاية من قبل البلدية فهو يعمل في 
ظرف اقل ما يقال فيه ان الغبار 
يحتاح الشوارع من جراء الحفريات 
الامر الذي نتمنى: على السيد بدري. 
بهاء الدين رئيس لجنة بلذية الزرقاء 


أيها الانسان: لحرصي عليك من 
أن ينيشك الكبر؛ ولخوفي عليك 
من نفسك أن تغتر يهبا محاولا 
ارضاءها بكل الاشكال والصورء 
ولحرصي عليك لكي تبقى في 
مستوى الانسانية لا تحيد عنه. 
لكل ذلك أود ان اقول: 

.ان الانسان سمي أثسائا لما يجب 
أن يكون فيه من أنس وحسسن 
معاشرة لا أن تكون فيه غلظة 
وجفاء.. قال تعالى: (ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4 

أخي الانسان: لا تعتقد أنك 
تستطيع جمع الناس حولك. لمركزك 
بيتهمء أو بالهيئة والمنظر والشكل 
المظهرء أو ياسلوب مادي». بل أن 
جمع الناس حصولك .يأتي من 



















« الآاخت مننى محمد عليمسي 
العرامشة.- المنشية / 
-. بعثت بكلمة شكر للاخوة كتانب 
الصفحة تقول فيها 

- اولا. وقبل كل شيء اشكر الاخ 










ٌ 
إ 





برنامج اسبوعي عن 
الفنانين. المخليين 
نتمنى على قسم البرامج في التلفزيون 
الاردني ان: يقدم للمشاهدين اسبوعيا 
لقاء مع فنان اردني ليتم: التعرف على 
الفنانين الاردنيين عبر التلفزيون 


النظافة في المدينة 










المسامح كريم 


الايعاز بزيادة اهتمام البلدية بعمال 


محمد كمال/ الزرقاء 


المحرر الذي اتاح لنا الفرصة لان 
نلتقي على المحبة والعطاء والذي 
عودتنا. صفحة القراء عليه وبدوري 
اشكسرء الاخت: رغدة الشرباتي 
والاخت هيفاء الشرباتي وهيقاء 
عبدالنبي واللاحخت تفريد قنديل 
«سلام 6. 

وايضا !شكر الاخوة اكرم سصود 














اسلوب التعاميل العادي البسيط 
الخالي من التكليف والتي تكسن 
فيه بشاشة وجيك الصادق» 
وانشراح صدرك الواسع . 
ولا تحاولن ان تنظر من فوق 
ولا تنظرن نظرة ازدراء واحتقار 


بصي بيد عه 







الاردني الذي له فضل كبير ف ابراز 
عدد كبير من الوجوه الفنية التي 


السيد المحرر 
قرأت ما كتبته الاخت تغريد 




















الرؤوس ٠»‏ ولكن كن على مستواهاء 
لان. الراس المرتفع هو. الذي يصله 
السيف أولا . 


ومحمد طلعت ونصر جبربشتاوي 
على مقالته اوقفوا هؤلاء وكل 
الشكر للاخ حسين سفعود على 
مقالته التي تبين سُعوره نحو امته 















نتمنى عان الاخوة المسؤولين في بلدية 
الزرقاء ووزازة الاشغال العامة دراسة 
امكانية تسويز الجهة المؤدية:الى. طريق 
عمان الاوتستبراد في. بداية صسدينة 
الزرقاء لرفع الضرر عن اطفال مخيم 
الزرقاء الذين يذهبون يوميا الى 
المدارس الابتدائية في المخيم: 












اخاطته . 


اصبحنا نعرفها قنديل تاريخ 1983/1/5 يعنوان 
حسن ابراهيم الربابعة  '‏ فوق كل الخلافات» والحقيقة إن 

: الطفئلة ما ذكرته بشكل. عام ان دل على 

5 شيء: انما يدل على مدى انتمائها 

سور لهذه المنطقة وصدق نواياهاء فالحقيقة تجرح 
م ب 3 نِ ث3 مه نفسه اساءة 

في الزرقاء 6 واجنت: كل فلن 


يكتب ف هذه الصفحة .ان يحترم 
كل زملائه وزميلاته» ولئن اعجبنا 
الثوب » قلأ مانع من ان نفصل مثله 
أو افضل منهء ولكن لا يعنينا من 


وبالتالي آسف كل الأسف ان تجد 
اخواتنا الكاتبات في هذه الصفحة 



















رسالة الى رجل 

عزيري الرجل: 

اني ولاول مرة سأسأل سؤالا قد 
يبدو غريبا بصض الشيء وقد 
لايروق لك ولكن اعذرني فاني لم 
استطع حيس قلمسي عن سؤالك 
فالاجوبة تدور في عالمي والسؤال 
واحد لايتفير. 

لماذا تتفير بعد الزواج؟ تنقلب 
: مفاهيمك .راسا على عقب تكون 
قبل ذلك الرجل المعاصر الواعسي 
المدرك لاحتياجات الجنسين في هذا 


واتمنى ان يصبح شعور كل واحد 
من اصدقاء صفحة القراء نحو 
أمهاتهم والاخ يوسف عليمي ولاذا 
غاب طويلا. عن هذه الصفحة التي 
عودتنا على المحية والعطصاء 
المستمرين ٠‏ 
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« الاخ سميح مساعده اربد 
- الكتابة عن المواضيع الصحية 
يحتاج الى توثيق فشكرا لك. 
030 
الاخ ف . خداش عمان 


ايزاهيم ابو مرخيه 


الزرقاء ' 


اعمار الزرقاء 
 .‏ قامت .مؤسسة اعمار الزرقاء مشكورة 
ف الاونة الاخيرة بتركيب المظلات 
الواقية في معظم شوارع المدينة .الامر 
الذي اثلج صدور المواطنين ونتمنى على 
الدكتور. تيسير عماري رئيس مؤسسة 
اعماز الزرقاء الايعاز باستمرار بتقديم 


من يسيء لهن بدل ان يجدن من 
ياخذ بايديين؛ ويزيدهن ثقة 
بأنفسين. خاصة وان المحرر يقدم 
كل ما في وسعه للاخذ بيد الجميع 
دون تمييز. 

أخيرا اتمنسى على الاخوة 
والأخوات التسامح عن أية مهاترة 
سابقة للبدء في . صفحة بيضاء 
وبقلوب صافية مملوءة 'بالصدق 
والاخلاص لأنها هي الطريق الامثل 
المؤدي لتحقيق الأهداف السامية 






























- كنا.قد وجهنا لك ملاحظة 
نسألك فيما اذا كان الاسم صحيحا 
أم لا وشكرا: على امتمامك. 

مما 
« الاخت جميلة 


- من شروط النشر التعريف بالاسم 
والتوقيع ولو لعلم المصرر فقط 


العمر ولكذك بعد ذلك تتغير كليا 
ويصبح ما مضى في نظرك فترة 
تنزه ليعض الوقت . 

قد يكون هذا اسلوب من اساليبك 
الملتوية التي 'تستعملها للوصول 
الى هدفك للوصول الى تلك 
الجوهرة التسي بقيست وتبقسى 





















[ 0 : 
وشكرا على تعاوتك وستبقى تسعى من اجْلها ومن 
« لاخ محمود محمد التسور ب اجل الوصول الى وكرها لدخوله 
السلط بكل تقدير واحترام منها انت تراها 


وتتعرف عليها خارج وكرها تراها 


شكرا:#عان: التوضية والرد وتحة 
6 لتوض زد 0 تطيرفي سماءع الحياة تصارع نيرانها 








التختكاماتة التي تشسل. العضصدائسق 
وامظطلات" واساكن الأنتظا لجسل مدا 
ابوالعيد د الزرا قاغ 













شركة المقالع والمحاجر الاهلية 
المساهمة العامة المحدودة 
تليفون 541935١‏ عمان ص . ب ولام 


اعرارمةء ووظطيكغ 

ترغب الشركة بإستخدام شخص لديها للعمل في تشغيل مقالع 
١‏ ومحاجنر الشركة في.مختلف مواقعها في منطقة معان وضمن 
الشروط التالية: 
- اتقان :اللغة الانجليزية 
- غير مظلوب لخدمة العلم 

- العمل في منطقة معان والاقامة. بها 
- خبرة ميدانية في هذ المجال”لا تقل عن ثلاث سنوات وبخلفية 
جيولوجية 0 
اتقان اللفة الايطالية امر مساعد : سر 

على مهندسي التعدين او الجيولوجيين او احملة الديلوم او ذوي 
الخبرة الميدانية الطويلة والراغبين بالتوظف التقدم بطلياتهم 
موضحين سيرتهم الذاتية "الى مكتب الشركة الكائن في عمارة 
التآمين ‏ الطابق الخامس - الدوار الثالث جيل غمان. في موعد 
إقضاة يوم الثلاثاء الموافق 106 


























يسم الله الرحمن الرحيم 
المحدودة 
اعلان 
كهربة خطوط ضغط عالي 
تعلن الشركة للمواطنين الكرام بأنه. ستتم كهرية خطوط الضغط 
العاني +7 ك .ف التالية وحسب التواريخ المبينة ازاء كل منها ‏ 
الاقنين لل مكمه 
:1 -الخط المغذى. لمحطة تنقية الزمثا يبدا من خط الشجرة 
وينتهي بمحطة تحويل محطة الدنقية ؛ 
ن -.الخط المقذي لمحطة تنقية كفرنجة يبدأ من خط كفرنجة 
0 وينتهي. بمحطة . تحويل التنقية . 1 
جد الخط المفذي لمحطة ضخ كفرنجة يبدأ من خط كفرنجة 
ؤينتهي بمحطة تحويل المضخة-. 
د_الخط المغذي لجمعية اسكان العاملين في جامعة اليرموك يبدا 
من خط حوسا ؤينتهي بمحطة التحويل الخاصة بالاسكان . 
ه: الخط المغذي لمزرعة (بثر) سختيان ومصرى يبدأ من خط 
عين بني:حسن :وينتهي بمحطة التحويل الخاصة بالمزرعة . 
ب الثلاثاء م/ا/ هه 

































صما الجديدة ٠‏ 
ب - خط الطيبة:الجديد الذي يبدأ من خط'صما وينتبي. يمحطتي 
تخويل الطيبة الجديد نين . 









0 جاليا ويئدهي بمحطة تحويل السموع الجديدة. 
ب الاريعاء 1983/11/5 
/ 1 - الخط المغذي لمخطة ضخ 'حوفا يبدا من خط كفرنجة وينتمهي 
ْ يمحطة: تخويل محطة ضخ حوفا الجديه - 
'"تَوْحِق ادارة الشركة من الاخوة المواطنين عدم الاقتراب .من 
الخطوط اغلاة واخذ الحيطة والحذز حفاظا على سلامتهم . 


الادارة 














المنشودة مكررا شكريٍ للأكت' 





خط صما الجديد الذي يبدأ من خط صما وينتهي بمحطة تحويل 


اج خط السوع الجديد الذي ييدآ من محطة تحويل السموع - 





















مطلوب .سكرتيرة تجيد الطباعة باللغتين العربية والانجليزية 
وحفظ الملقات. 
للمراجعة والاستفسار يرخِى الاتصال بهاتف 545781419. 


1 يسم الله الرحمن الرحيم 


تعلن لجنة تسجيل الناخبين في منطقة بلدية الظليل للمواطنين 
الكرام ان اللجنة باشرت تسجيل الناخبين اعتبارا من 
+ في بلدية الظليل ولفاية 1541/1/1 كل من 
تنطبق عليه الشروط المبينة بالمادة (؟١)‏ من قانونالبلديات؟؟ 
لسنة ١560‏ مراجعة اللجنة للتسجيل حسب الاصول ٠.‏ 
/ رئيس لجنة الناخبين 
توفيق مساد 


(علان طرح عطاء للمرة الثانية 


تعلن .بلدية الرمثا. عن طرح عطاء وجه ختامي للشوارع من 
الخلطة الاسفلتية سماكة وسم بعد. الدحل وبمساحة (10 ) الف متر 
مربع خمسة عشر الف متر مريع . 
فعلى المتعبدين الراغبين الاشتراك بالفطاء والمصنفين طرق 
فئة' اولى وثانية مراجعة سكرتير البلدية للحصول على نسخ 
العظاء مقابل خمسة عشر دينارا ثمن النسخة الواحدة غير 
مستردة على ان يرفق بالعطاء كفالة بتكية او شيك مصدق يمبلخ 
(--4) ثمانمائة دينارا علما بان اخز موعد لتقديم العروض 
الساعة الحادية. عشر من يوم الاحد الموافق ٠‏ ١1/ر1545.‏ 
ملاحظة : اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء - 
رئيس بلدية الرمثا 
سليم قطيش الشقران 


اعلان صادر عن بلدية جرش 


تعلن بلدية جرش عن. طرحها عطاء تلزيم.رسوم بيع الخضار 
والفواكه بالجملة للعام ١99‏ داخل سوق الخضار ومنطقة البلدية 
بالمزاد العلني والذي تقرر ان يجرى الساعة الحادية عشرة من 
صباح يوم الخميس الواقع. في ١/817‏ 1كرهدام - 
على الراغبين بالدخول بالمزاد 'مراجعة .دار البلدية بالموعد 
أعلاه مصطحيين معهم. ما يلي : 
أ كفالة تأمين دخول العطاء بنسبة 
ب يراءة ذمة من البلدية 
جه - كفيل معثير. 
١‏ يشترط بالراغبين يدخول المزاد ان يكونوا قذ اطلعوا على 
شروطه لدى محاسب اليلدية ووقعوا عليها اشعارا بقبولها 
محمد محمود الحوامده 
رئيس لجنة بلدية جرش 


. من قيمة عرضهم‎ 2/٠١ 


ملاحظةء 
تعود اجور الاعلان والدلالة على من يرسو عليه المزاد 












الشخص الذي نظرت اليه هذه 


أنواع الملايس والثياب ومحاولة 


لمن هو أفل منك مركراء لأن ذلك 
النظرة يمكن أن تكون لديه صفات 
قد يسمو بها عليك وان يكون لديه 


علم ومعرفة تفوق علمك 
ومعرفتك ولكنه يخفي كل ذلك في 
نفسه تواضعا منه وحفاظا على 
النفس أن تغتر بموقعها ومركزها. 
ولا تعتقدن يوما أيها الانسان أن 
الجمال هو في اخديارك لأفخر 
















الافتخار ييا أفي اظهار شخصيتك | 
من وراء ستار المباهاة. 

بل ان جمال الانسان في روحه [ 
وعقله وتفكيره؛ وفيما يقدمه 
للناس من عطاء وافرء دون أن 
ينتظر المقابل. 





الملاحظات .. 


© خخونا كه المشورز © 


مدير عام الأحوال المدنية: 


التدليغ عن واقعة الولادة 
خلال ثلائين يوما من حدوتها 


ه سؤال من الأخ م.ع الى مدير عام دائرة الوا #المدنية : : تأخرت ؤ 
الذي رزقت به قما هي المدة المحددة للتبليغ عن المولود وآين . 


» عرضت الزاوية السؤّال على السيد عدنان ميرزا مدير عام دائرة الأحوال المدنية فأجاب 








- يجري التبليغ عن الولادة الى المكتب 
الذي حدثت الواقعة بدائرتة خلال ثلاثين 


يوما من تاريخ حدوثهاء واذا لم يكن ي 


لواء دير علا وهذه 





سجري 





السريد عدنان ميرزا 


في التبليغ عن المولود 


الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب من تاريخ تبليغه بالواقعة وتضاعف هذه 
يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان 
يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوما 


المدة في حالة حدوث الولادة خارج حدود 


المملكة ويكون التبليغ في جميع الحالات 
على النموذج المعد لهذه الغاية. 





مطلوب معالجة 
تَصدَيْف ‏ الخضاز 





ولا تحسبن ايها الانسان انك قادر 
على احتواء الدنيا بصا فيها في 
صدركء ومحاولة الاحتفاظ بها 
لوحدك » ومحاولة السيطرة على من 
حولك١‏ فان صدر الانسان ضيق لا 


يتسع لكل هذا 


مجرد ملاحظات اضعيها بين يدى 
السيد عبدالله ابو نوار متصرف 
لواء دير علا ارجو ان توْخذ بعين 
الاعتبار وأأن توجد لها الحلول 
المناسبة وبأقرب وقتء 
اولا: باصات الديات العاملة على 
خط الصوالحة - الديات. تسير 





كَّ 
خط ؛١‏ وأمام محلات الاقصى 
يوجد مثلث خطر. 
تتساقط الامطار من مشكلية إل 


.٠‏ ويعاني كلما 










عندما ينزل المواطن الى السوق 
لشراء حاجياته يلمس من التاجر 
حسن المعاملة ويسمع كلمات 
الترحيب التي تشجع المواطن على 
الشراء ولكنه اذا دخل محل بائع 
الخضار تنعكس الصورة اسامه 








ينيكه الانتظار. 


وضحية ذلك يكون المواطن الذي 


ثانيا: قبل مدة قامت مديرية 


0 7 0 تماما فلا يسمع من اكشرهم الا 
وهي انه تتكون بحيرة كبيرة في التذمر والتأفف والتفوه يكلمات 
تلك المنطقة وتتعطل حركة السير 
والمشاة. شم تتحول البحيرة الى صرنا نعيهدها «لاتلمس البضاعة 


الانتقاء ممنوع البضاعة خسرائه ما 


على صغارها وانت انت تحلم في 
مصارعتها وتحنو الى مداعبتها 
وتحتاج الى حنانها بعد ذلك تبداً 
بالمحاولة للوصول اليها والحوم 
حولها ومتى تحصل على ذلك بعد 


عناء طويل تنقلب الموازين 


باشصارها ان حنانا تحول 
قنسوة تحطمك ومصارعتها الجميلة 
بدأت تتحول الى معركة تحاول 
افناؤك هكذا وبدون سابق انذار 
لماذا ؟ انت لا تعرف او بالاحرى لا 
تريد: الافصاح بانك تعرف. تحرف 


زراعة لواء دير علا بحملة رش 
للقضاء على الذباب والحشرات فى 
' منطقة الديات ولكن للاسف 
؟ الشديد لم يكن مردودها جيدا في 
القضاء على الذباب وما زال الذياب 


مكان لالقاء الحجارة فيه من قبل 
الأطفال الامر الذي يسبب الاذى 
للمارة. 

اننا نطالب الأخوة المسؤولين ف 


أمانة العاصمة بضيرورة ايجاد حل 



















ود يتواجد بكميات كييرة مما يؤدي نهائي لهذه المشكلة.. وبحيث يتم 

وتبدا الى مضايقة المواطنين. حل المشكلة هندسيا. 

الى ثالثاء الطبيب في مركز صحي علي علوان كريم 
الضوال الجنوبي لا يتواجد في ا 0 5 
المركز مدة الدوام وان وجد فاته ملاحظة امام م 
سرعان ما يقادر الركز. النقل العام 


رابعا: فصل الشتاء على الابواب 
وما زالت. الشوارع قي مناطسق 


سكان جيل النزهة ضاحية الامير 
حسن يعانون من فوضى مسار 


فيخلط الجيد بالتالف ويبدا بالوزن 
وبالتالي فهو ياخذ اعلى الاسعار. 

لقد سمعنا ان التسويق الزراعي 
قد صنف الخضار والفاكية الى 
صنف اول وصنف ثان لكن المواضن 
عندما يفكر في شراء صنسدوق 
بندورة او صندوق عنب او اي شيء 
اخر فيجد على وجه الصندوق عينة 
ممتازة لا تزيد عن كيلوغرامين 
والباقي اشياء تالفة 





أن الانانية وحب الامتلاك بدأتا 





















بالسيطرة علييك تريد امتلاكها 
تريد ان تشرب من نبع حنانها 
وحصدك والتلذذ بمصارعتها 
والسعادة بحنانها دون مشاركة 


هذه الشوارع . 
خامسا: 


















احد مع العلم انك دخلت وكرها لبلدية دير علا في الصوالحة تنقصها 
1 5 0 النظافة . 

واندت تعرف انها لاتستطيع ان خلدوز حسين ابراهيم 
تحبس حناتها عن العالم لتعطيه “عور الوسطى 


لشخص واحد لان العالم لايستطيع 
الاستغناء عنها ولا الحياة بدونها 
فهي القلب النابض والتبع المعطاء 
وهي الام والاخت والابنة والزوجة . 


ا 
٠‏ : علا عمر القدمي.. 1 


صادر عن بلدية الرصيفة 


اذ تشكر يلدية الرصيفة الاخوة المواطنين الذين قاموا بتسوير 
اراضيهم الواقعة على الشوارع الرئيسية ضمن حدود البلدية» 
وتهيب بالاخوة المواطنين المالكين لقطع الاراضي الغير مسورة 
باقامة الاسوار عليها ودهنها باللون الابيض' قيل نهاية العام 
الحالي 1585م» وخلاف ذلك ستقوم البلدية بانشاء هذه الاسوار 
على نفقة المالكين مع تحميلهم نسبة 75١‏ من التكاليف يدل 
اشراف. 
واقيلوا الاحترام 
مصلح الطراونه 


رئيس لجنة بلدية الرصيفة 


اعلان صادر عن بلدية الرمثا 


تعلن بلدية الرمثا عن طرح اقلام البلدية لعام 1980 والمبينة 
ادناه بطريقة المزايدة الدلنية . 


فعلى الراغبين الاشتراك في هذه المزاودة مراجعة سكرتير 
البلدية للحصول على الشروط الخاصة بالمزايدة مجانا وعلى 
المزايدين ان يقدموا تأمينا مقداره /٠١‏ نقدا أو شيك مصدق او 
كفالة بنكية من قيمة المزايدة اثناء سير-المزايدة والتي ستبداً في 
يمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق 0 

قي دار البلدية . 

ملاحظة : اجور الاعلان على 
١‏ - قلم الذبحيه 


؟ - قلم سوق الخضار والفواكه 


ى من يرسو عليه المزايدة. 


رئيس بلدية الرمثا 
سليم قطيش الشقران 










اعلان طرح عطاء 
رقم هأ ك/5م للمرة الثانية 


يدعى المقاولون من ذوي الاختصاص المصنفون لدى وزارة 
الاشغال العامة والراغبين بالاشتراك في هذه المناقصة مراجعة 
مديرية اشغال محافظة الكرك اعتبارا من يوم الاحد المواقق 
+8 لتسلم سخ المناقصة حسب الشروط التالية: 
١‏ وصف العمل : تمديدات كهربائية لمختبر مبنى مديرية اشفال 
محافظة الكرك - 
؟ ‏ ثمن النسخة مجانا 
 *‏ قيمة كفالة الدخول )١1١١(‏ ماثة دينار - 
+ <اخر موعد لتسليم نسخ العطاء يوم الاحد الموافق 
اا 
ه ‏ توفع العروض في صندوق عطاءات مديرية اشفال محافظة 
الكرك في. موعد اقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين' 
المواقي الر«كث/ركة144: 
رئيس لجنة عطاءات 
محافظة الكرك 
مدير اشغال محافظة الكرك 
المهندس موسى القْرّاع 





الديات وما حولها في مراحلها 
الأولى لذلك نرجو الاسراع ف رصف 


: دورات المياه التابعة 


المثلث الخطر 
في الهاشمي الشمالي 


جبل الهاشمي الشمالي اخرة” 


اعلان | 


1 








































خطوط مؤسسة النقل العام العاملة 
بين الضاحية وجبل الحسين البلد 
وغالبا ما تحدث مشاكل بين 
الركاب من سكان المذطقة وسائقي 
بعض الباصات . 

اننا نطالب مؤسسة النقل العام 
بضرورة التأكيد على السواقين 
التقيد بالخطوط المحددة لكل 
سائق خدمة للمواطنين خاصة واننا 
“على ابواب الشتاء ونحن على يقين 
من ان المسؤوليسن في المؤسسة 
يبذلون قصارى جهدهم لتقديم 


0 علوالنة عبدالمجيد ‏ 


كمواطن اقول اذا كانت اليضاعة 
مصنفة فلماذا الغش. ونقول 
للمسؤولين اذا كان هناك غبن 
لبائع الخضار او اجحاف في حقه 
فيجب ان تسوى اموره لياخذ حقه 
ويريح المواطن مسن هذا الوضع 
الخاطىء؛ امنا اذا كان بائع 
الخضار يحصل على حقوقه والامور 


تسير في مجراها الصحيح فان 
للمواطن الحق بان يطالب 
المسؤولين بمعالجة هذا الوضع . 


5 الشيخ ابراهيم 






























تعلن الجامعة الاردئية عن حاجتها الى موظفين للعمل في 
الوظائف التالية : 

- فني اجهزة للعمل في مركز اللغات» على ان يكون حاصلا على 
دبلوم كليات المجتمع او اليولتيكنك (تخصص راد يو وتلفزيون ) 
ولديه خبرة في الاجهزة السمعية والبصرية؛ وان يكون له المام جيد 


- خمس فتيات: من حملة شهادة الدراسة الثانية العامة فق الفرع 
العلمي / لتدريبهن على اعمال التمريض (صحة الفم ) وتعيينين 
في كلية طب الاسئان . 

يشترط في المتقدم بالاضافة الى الشروط السابقة ما يلي : 

١-ان‏ يكون اردني الجنسية 
؟ - غير مطلوب لخدمة العلم بالنسبة لفني الاجهزة 
* - غير ملتزم للعمل في المؤسسات والدوائر الحكومية. 

تقدم الطلبات يي ديوان الامانة العامة خلال ساعات الدوام 
الرسمي ما عدا يومي الخميس والجمعة في موعد اقصاد 
تلراد/تم 0 ترفق بالطلب صورة عن المؤهل العلمي وشهادات 
الخبرة وصورة شخصية واحدة (غير مستردة). 





اععرت صباديشنع 





ثمن النسخة 
بالدينار 
(85/51) ادوات جراحية لحاجة شعبة ه 

العيون بمستشفي الجامعة 
(41/919) جيازتصوير بواسطة الموجات ه 

الفوق صوتية 
(غقرتم) شراء ١١16م‏ طولي برادي ٠١‏ 

و6.0م مريع سجاد موكيت 


فعلى المتعيدين الراغبين ؤ 
يلي : 

-١‏ مراحعة أمين سر لجنة الحطاءات المركزية بمبنى الاأمانة العامة قٍ 
الجامعة الاردئية مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول لتسلم 
الشروط والمواصفات . 
ت تقديم المناقصة على ثلاث نسخ وتوضع كل نسخة في مغلف منفصل . 
« - ترقق بالمناقصة كفالة مالية أو شيك مصدق من احد البنوك المحلية 
بنسية )/٠١(‏ من قيمة العطاء وذلك ضمانا للاشتراك قي الحطاء المقدم 
وتوضع في مغلف منفصل . 
- توضع المغلفات الاريعة ف مقلف واحد مختوم ويكتبٍ عليه اسم 
المناكقص ٠‏ ويودع في صندوق العطاءات 'بمينى الامانة الحامة يّ الجامعة / 
الاردنية ف موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة من صياح يوم الاثنين حسب 
التواريخ المبينة اعلاه. 
ه ‏ سوف تهمل كل مناقصة غير مستوفية لهذه الشروط 

الامين العام 

رئيس لجنة الغطاءات المركزية 


آخر موعد 

لتقديم العروض 

ار اا | 
ا 


ارتم 


00 


في الاستراك ف هذه العطاءات مراعاة ما 





]| 
ا 
1 
ا 
باللفة الانجليزية وان لا يزيد عمره عن (0؟) سنة. ظ 
ٍ 
1 


م 


بتلم راس مالها الله وكيلك 
ا 












ىاه لاقل في العقدين المساضي 
0 ورغم ما يقال عن اختلاف 

0 وز (التكتيكي ) مع تلك 
55 استراتيجيقة فان شولتز هو الآخر 
0 . بودي حور المطرقة في الفراع الايعن 
“لرزرئيس الامريكي تماما مثلما كان 
. كينير: وشولتز مستعد لان يلعب كل 
8 . “,ربكاب اكثر مما سبق لكيسنجر أن 
"أنعبها او اتقتها شولتز يتقن تهدئة 
0 5 '“لخواطر» واطلاق الوعودء وممارسة 





“«نفوط والتقليل من اهمية: 


عنصو إرتيطان اليهودي على حساب 
0 وعلى حساب المواطن 
بل اقرار هذا التوسع وجني 
20 ده حتى لو ادى ذلك الى تهجير 
إقلمطينيين: اهل العبفة والقطاع' الى 
ري مكان لخر في العالم.. 
. أن الاقكار الخطيرة التي سبق لشولتز 


رايبا اي مسؤول عريبي ا امريكي٠‏ 
:.ى كنه اعترض لاثما مجلة الميدن ايست 
> ندر ني “للندنية التي نشرت في. عدد توقمبر 1م 










م ب 
لل (#مريكية التي جرت في توفميره تنوي 
“'عكومة الولايات المتحدة تتقيذ 
535 لسري لاعادة توطين ما مجموعه مليون 
7 *”نيابىيء فلسطيني في امريكا اللاتينية 
” “ستليل تنازلات حول الديون الخارجية 
7 لامر يكا اللاتينية» طبقا لما قاله ممثل 
* “ نينلمة التحرير الفاسطينية في البرازيل 
حت. رز قال صوان: ان المشروع الذي صاغه 
* سد .رووزير الخارجية الامريكي جورج شولتز 
“> خ وى إل حصل على موافقة اسراقيل» وقد 


0 ل 


2 عسل 





8 ليل الاستعمار : 
000 بئع هو الاستعماره وكريه على 
22 فوس الاحرار 1د وطأت جحاقله ارض 
5 -.* ثب أطبق ليل مظلم طويلء وكذلك 
7 نات .إن الاستعمار الفرنسي الذي غزا 
م الجزائر عام 187٠‏ وعمل جيده على 
يلت بفريب هقومات الشعب الجزائري 
سوس لدربي المسلم. الذي كلن غنيا بانتاج 
بلس _رشه غنيا بفكره الحضاري الاسلامي . 
,ممم قبل ان يطبق ليل الاستعمار 
7 للفرئسي» كانت الجزائر غنية بانتاجها 
| من الحبوب التي كانت تصدره الى 
ان .ارروباء وكانت تقحم المساعدات الى 
| ' فرنا وخصوصا القمح الذي كانت 
"- سهورة بانتاجه على نطاق واسع؛ وقد 
5 بودم وتان فرنسا من الجزائر كميات 
0 من القمح عام .141١‏ وق عام 
بحل تلم 2 طالب الداي "والي الجزائر» 
عسين باشاء المسيو :دوفال » قنصل 
55 .. فرئسا بان تقوم دولته يتسديد التزامها 
للجزائر؛ وقد تمنع القنصل_الفرنسي 
.من الاستجابة ' لكاي الذي استشاط 
عغضبا من موقف القنصل ( ووقاحته ) 





لس ماله 


سنا اع الب 


. ان لطم القنصل القرنسي على وجهه 
332" بقوة فاأخذ من شدة اللطمة يحك جلدة 
خنده بذل صفار. فكتب القتصل الى 
“7 دولته بالواقعة» حيث ثارت ثائرة فرنسا 
.. > 55 واخنت تتربص الدوائر بالجزائر؛. 
-:" * فجيشت جيشا لجبا لغزوة استعمارية 
اعدلُ * هليبية جديدة للعالم الاسلامي وكان 
.من حنني بك ليا ذلك عام .14م حيث كان دخولٍ 
1 الجزائر والسيطرة عليه من الاحلام 
ينا ٠‏ القديمة للصليبية الاوروبية وعلى اثر 

هذه الغزة فتحت ابواب الجزائر امام 

جشع طامع بالمئل الحرامء 


:. فتحث الافاق امام كل الاوروييين الذين 
تتعوا بكل انواع التهيلات؛ فيما 









لتالبة الجزائر. 
.. ب وكانت السياسة الاستعمارية تعمل 
إن : على الحاق الجزائر بفرتسا واعتبارها 


ب 022 . أمتنادا لها في افريقيا والعالم الاسلامي. 
واتبعت في ذلك كل انواع القهر والابادة 


. بموجب هذ | 


ممتامون متاوء” 
- ل | 


8 عودرت املاك ابئلء الشعب الجزائري 
ووفعت امامه العقبات والصعويات» 
وامبحت قرنسا وحامية للتخلف في 


ا قي المشروع لبعض الدول العربيةة 


5 7 الويارة الخاصة التي قام 
وزير الخارجية الامريكك كانم 
كيسنجر الى كل من المكسيك وكولمبيا 
والبرازيل في سبتمبر العاضي كانت 
تستهدف طرحع ذلك المشروع ضمن 
اهداف اخرى للزيارة. فالبرازيل تتحمل 
اكبر دين خارجي في العالم يمل الى 
ماثة مليار دولار امريكي. وهو مربوط 
سالاجرافات التقشفية التي يضعها 
صتدوق الثقد الدولي. 

سيجري اعادة 
توطين اللاجئين من متا ا 
القربية 2 كل انحل امريكا اللاتينية: 
الكثه حش الان لا توجد قائمة باسماء 

ن التي يحتمل ان البلدا 

المضيفة )» ولذدك ا د 
وثائقي لهذا القول مسألة تتحملها 
منظعة التحرير الفلسطينية؛ باعتبارها 
الجهة التي كشفت الخطة الرهيبة في 


1 افكار شولتز؛. ليصار الى صيفة من 


العمل لفضح الخطة امام الرأي ١‏ 
ولترفض.ى حكومات امريكا اللاتينية 2 
هذا المشروع الضالع في التآمر 

لقد قيل ان المشروع بتري تنفيذه 
عن طريق شن هجمات صصسكرية على 
مخيمات اللاجئين يعقبها عرر, 
تأشيرات السفر وتذاكر الطيران. 9 
علما يأن البرازيل ما زالت لا تعترف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية: لكنها 
سمحت في شهر تموز عام 6و١‏ بعقد 
اول مؤتمر للمنظمات الفلسطينية في 
الامريكتين الجنويية والوسطى ع 
الكاريبي (في ساوياولو ) حيث قام 
الرئيس البرازيلي ونائبه بتحية المؤتمر 
من خلال برقيتين حملتا التمنيات 


,الله اخواناء حيث اخذت تعمل 


اقناع البربر انهماوروبيون وان لهم 35 
خاصة وادابا خاصة وان عليهم ان لا 
يتعلموا العربية؛ ولكن فكر الاسلام كان 
اقوىء والاخوة التي وجدت بين 
جناحي الوطن الجزائري بفضل الاسلام 
كانت امتن من ان تتمكن تقوئ الشر 
الاستعماري من قسخها. 

وانتقلت الجزائر بعد احتلالها من 
ثورة الى ثورة ومن معركة الى معركة. 
فتعت فرنسا مدارس لخلق جيل من 
الجزائريين يخدمها ويؤمن بثقافتها 
ويئنسى لغته الاصلية. وماكان من 
الشعب الجزائري الا ان لجا للمساجد 
والزوايا يحفظ القرآن الكريم واحاديث 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ويدرس اللغة العربية»ء حتى يتمكن من 
الحفاظ على شخصيته الاسلامية 
العريية المسيزة؛ واصالته الضارية 
جذورها في اعماق التاريخء والتى 
ترفض التخلف والعبودية والانقياد 
للشر الاستعماري. 


وكان ابن باديس 


قي عام وما ولد عبدالحميد بن 
باديس في مدينة قسطنطينة في أسرة 
عريقة في العلم والادب والدين واخذ 
يحفظ القرآن الكريم ويتعلم مبادىم 
العربية. ثم انتقل الى تونس حيثت 
التحق بجامعة الزيتونة؛ وتتلمذ على 
عدد من علماء الانلام في تونسء وكان 
من شيوخه الذين اخذ العلم عنيم في 
الجزائر الشيخ #حمدان الونيي »الذي 
عاهده ابن باديس الا يعمل موظفا في 
يوم من الايام طوال حياته؛ لان 
الوظيفة الرسمية ستعيقه عن المهمة 
التي تنتظره في مقارعة خطوب واهوال 
الاستعمار» وبقي ابن ياديس يعاهد 
تلاميذه الذين يتوم فيهم عفات ممعينة 
الا يقربواالوظيفة. وفي عام ١١و١1‏ 
رحل ابن باديس الى الحجاز حهيث 
االتقى باستاذه حمدان الونيسي هئلك 
وكذلك تلقى العلم عن الشيخ حسين 
احمد الهندي ودار بحث وجدال بين 
الونيسي والنهدي واين باديس حول 
بقاء ابن باديس في الحجاز او عودته 
الى الجزائر واصر الهندي على عودته 
الى الجزائر من اجل خدمة قضية 


فما كان من الداي الجزائري الحر الا ل 





يتجاح المؤتمر المذكورء الى جانب 
الدعم والعطف الذي لقيه المؤتمر من 
كافة الاحزاب 2-0 في البرازيل. . 


قبل ذلك يقرنين من الزمن. كان 
تلبليون يونابرت٠‏ قد اسدر حين وموله 
على راس قواته الغازية للشرق 
الاوسط وتحديدا في عام ه7١‏ عندما 
ومل مصرء اهدر بيانا هاما ومؤترا 
يدعو فيه كل يهود العالم: ويعدهم فيه 
بالساعدة من اجل :اعادة مجدهم 
الغابر واعادة بناء مملكة القدس 
القديمة 2. ٠.‏ ومن عكا اصدر لهم عام 
5 ذلك النداء الذي اعلن فيه زان 
العناية الاليية التي ارسلته على رأس 
جيشه الى هثاء قد جعلت العدل رائدهء 
وكلفته بالظفر وجعلت من القدس 
مقره العامء وحي التي ستجعل ذلك 
النقر بعد قليل في دمشق التي 
"يضيرها جوارها لبلد داود .. قال لهم 
نايليون: «يا يهود العالم.. يا ورثة 
فلسطين الشرعيين * ساساعدكم على 
اعادة احتلال وتحرير بلادكم لتعودوا 


اسيادها الحقيقيين .. ) 
في ذلك العصر كان التقاهم 
الامبريالي الانجليزي ‏ الفرتسي قد 


حدد كل شيء عن ضرورة تيجيير 
البهود الى فلسطين وتحقيق هظا 
الهدف سريها ليوضع في خدمة الاهداف 
الانجليزية الفرنسية» فارتبطت فكرة 
تهجير البهود بالقفكر الصهيوني 
المتلاحم مع الامبريالية. حيث ينا 
التنظير والتخطيط لليدء في الهجدرة 
اليهودية بشتى الومائل قيل مجيء 
هرتزل. ومستمرٍ طوال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر 

صحيفة جثوب اللندنية الناطقة بلسان 
الخارجية البريطانية نشرت في نهاية 





عام ١859‏ مقالا تدعو فيه الى تكوين 
دولة يهودية مستقلة في فلسطين حال 
توفر العدد الكاقي الذي سمح بذلك١‏ 
وقد اعادت صحيفة التابمز المقال نفسه 
في العاشر من أب -0184 ومن اهم ما 
ورد فيه: (ان اليهود الغريبين بحوزتهم 
القدرة المالية على شراء فلسطين من 
النلطان العثفاتيين وارسال 
اعداد كبيرة من المهاجرين البهود 
ليستقروا فيها شريطة ان تتكفل الدول 
الخمس الكبرى بتوفير الحماية اللازمة 
لهم .. ان قيام مثل هذه الدولة سيفمل 
بين تركيا وبلاد الشام سمالا وبين مصر 
جنوبا.. وستكون اداة لخدمة مصالح 
الاستعمار البريطاني قي منطقة الشرق 
الادنى ). 

غير ان اللورد (بالمسترول) وزير 
الخارجية انذاك؛ ومع كل محاولاته مع 
سفير بلاده في الاستانة. عام ١41٠‏ 
فثل فشلا ذريعسا امام السلطان 
العثماني وامام قدسية الارض انذاك . 

»ان نظرية التوطين والاستيطان كما 
يراها السؤول الامريكي عادة اواي 
مسؤول غربي» جاءت من اهداف 
الغزو العسكري والاقتصادي؛ ومن 
تأمين الحاجات الرأسمالية مثلما حدث 
يوم هب العالم يسارع في الهجرة الى 
الارض الجديدة (امريكا ) وهي نظرية 
تختلف عن النظرة العربية والعثمانية 
في تلك الحقبة. 

أن الاولوية في تهجير عرب فلسطين 
الى امريكا اللاتينية وعدم الاعتراف 
لابن الجليل ويافا (ليعاد تهجيرهم الى 
الجليل ذاته والى يافا نفسها ) وصدور 
هذا بشكل صريح لرئيس امريكي الان؛ 


م 4 
25 <- السليل الذي حافظ عاى ود ية الجزاعن 


والاستفادة من اسواقه والايدي العاملة 
بل كان هدف فرئسا إبادة الشعب» 
وتوطين الاوروييين في الجزائر . 

ومن اجل ذلك سلكوا ابشع الوساتل 
واكثرها قارة في تاريخ الانسانية . ولكن 
الاسلام كان حيا في كل ذرة تراب في 
الجزائر. 

عندما ظهر ابن باديس ورفاقه من 
العلماء؛ كان الاستعمار القرنسي قد 
اتضحت كليا خططه واهدافه: وهي 
محاربة الاسلام ومنع تدريس القرآن» 
ومحاربة اللغة العربية لغة القرآن ولغة 
الشعبء. ولذلك فتح الفرنسيون 
المدارس التي تخدم خططهم. واغلقوا 
مدارس ابناء الشعب. وحاريوا المسجد 
باعتباره نقطة ارتكاز ومكان لقلم 
لجماهير الشعب. وحاريوا التاريخ 
الاسلامي ذي الامجاد العريقةالني 
يعطي الشعوب الامل بانه قادر على 
مواجهة خطوب الاستعمار واهواله. 
ونشط الاستعمار واعواته في نشر 
اللهجات العامية في الجزائر لتهل محل 
لغ ةالقرآن» وعمل كل جهده على 
فرض اللغة الفرنسية واسلوب التربية 
.الغربية على الشعب العربي المسلم . 
ايقن ابن باديس ورفاقه من العلماءان 
الاملاح في الجزائر لا يتحقق الا 
بتطهير العقائد من الشرك والاخلاق 
من الفساد . وكائت دعوتهم الدائمة 
والمستمرة ان اصول الاسلام الاولسى»٠‏ 
ومنابعه الصافية النقية البعيدة عن 
التعقيدء هي قلعة الحماية للجزائر من 
غول الاستعمار الفرنسي- 

اذن .. فلييدا بعملية الاحياء؛ احياء 
ايمان الامة. احياء تراثهاء احياه لغتهاء 
واحياء قيمتهاء واحياء الفكر الذي 
تؤمن به الجماهيرء والذي يحركها 
لمواجهة الاخطار الاستعماريةء ولن 
يكون ذلك الا بالاقتداء بالسلف والسير 
جمعية العلماء المسلمين: 

فرنسا الاستعمارية كانت حارسة 
للتخلف. والجهل وكل البرذائل في 
الجزائرء وئانت في الوقت نفسه حجر 


عثرة في طريق التقدم؛ والعلم والقضائل 
وكل ما يسموا بالانسان ويهذبه ويرتفع 
به من الحضيف الى القعة السامقة 

وتمكن ابن ياديس ورفاقه من 
العلماء من تآسيس جمعية العلماء 
المسلمين سئنة ١90.‏ واتتضغبابن 
باديس رئيسا لهء وكلن تأسيس هذه 
الجمعية واسلوب عملها رد فعل على 
اساليب الاستعمار في فرنسا الجزائره 
وقد اتبعت هذه الجمعية سياسة واعية 
حكيمة؛ فهي تجمع بين الفكر والعمل» 
بين النظر والتطبيق. وهذه ميزة 
أصحاب النفوس القوية لذلك كان يقول 
ابن باديس ان العلم قبل العمل؛ ومن 
دخل العمل يغير علم لا يأمن على 
نفسه من الصلال. وكان يرىان 
الاصلاح يتناول ميلدين التوجيه 
السياسي والاخلاقي والثقاني 
والاجتماعي والصناعي» أما الانصراف 
الي ناحية واحدة فاته لا يؤدي ألى 
نتيجة» بل يؤدي الى الهدم والتخريب 
فالاصلاح الاقتصادي دون تكوين 
الصمير الديتي والخلقي يؤدي الى 
كوارت فالاصلاح يبدا من الداخل 
والوسيلة هي تطبير القلوب وتغبير 
التفوس وهنا بدوره يؤدي الى تغيير 
المجتمع . 

كان ابن باديس يؤمن وجمعية العلماء 
أن خدمة الوطن الاصفر «الجزائره 
مقدمة لا بد منها لخدمة الوطن الاكبر 
العربي الاسلامي . وقد نشط ابن 
باديس وجمعية العلماء في المدن 
والقرىي. وفيالجبال والسهول 
والسواحل وفي البوادي والصحاري في 
تعليم القرآن الكريم واللغد العربية؛ 
واكثروا من الاتصال بالجماهير في 
الساجد والزوايا لييعثوا الامل في 
النفوس وليكرسوا فكرة ان الجزائر 
اسلامية المنهاج عربية اللسان وانه لا 
مكان للفرقة بين عربي وبربري فالكل 
اخوان» والمحنة تطحن الجميع وانه لا 
خلاص الا بالتعاون والتفاهم» واحياء 
اصالة الشعب وان هذه الامة الجزائرية 
ليست فرنسا ولا يمكن ان تكون فرنسا 


.. لسياسة الارض المحروقة. ومن اجل 


4 هنه الغاية طبق الت الاسلام والعربية هئاك» ويذل الجهد لي 


(حمد الهندي لابين باديس هذه الفتوى: 
#نحن لا نهاجرء تحن حراس الاسلام 
والعربية في الجزائر ) وان المعركة تحتم 
الجندي في ساحة القتال يواجه 


4 رح "روفيقو»الذي عين حاكما 

للجزائر عام «خم1 : باته يلزمتي اجمل 
١‏ سجد في المدينة لنجعل منه معبدا لاله بق 
3 0 السيحيين وخاطب زبائيتة قالمع الإمداء واطماعهم- 


عجارا 
590-38 هر اجل سعد و اسدية. د وفي المدينة المنورة التقى ابن باديس 
بي سأري واخذت القوى ال ارية الفرئسية مع الشيخ البشير الابراهيمي واتفقا معا 

يها تعبل يكل جهدها زؤاق جراعات على خا تا ير يي للك 
00-8 00 للجزائر: وما جلبه على شعبيا المسلم 
رمه عن مقومات الامة والشخصية 


ساد لاملامية واللغة العربية: وف امن العربي من تخلف وويلات وخطوب؟ 


يدشر الوب العا بوره واقتتع الرجلان .يضرورة اعداد 
3 الفرنسية على الرزائر ١ل‏ مول اللغة جيل من العلماء والعثتفين مهمته اعداد 
: مح يفا العربية, ٠‏ وكانت فرنا ترى ان الشريعة العدة لخوض معركة الحرية والاستقلال 
إنامانه ويم الاسلامية قلعة صلية امام !, وذلك بابراز جيل يملك فكرا محيحا 
اه لأسبح لا ينال ابسط الحقوي إلا من وعقيدة سليمة ولو مع علم قليل. 
لك ارتباطه بالاسلام واحكامه. السلفي العملاق : 
ال جه وكظك نشطت فرنسا واتباعها في بث كدي 


٠‏ الغلاف والقرقة بين جتلهي الامةء لم يكن هدف الاستعمار الفرنسي 
لعل العرب والبربر؛ الذين اصبحو بفضل احتلال الجزائر والسيطرة على خيراته 


والفرنسة والتجهيل والتفة وول --خدمة هذه القضية» وافتى الشيخ حسين* 


ا عدردث در تيمل 


تعلن الجمعية العلمية الملكية عن حاجتها لتعيين؛ 

مبندس متخصص ي اللدائن البلاستيكية أو مهندس كيماوي لا 
بقل مؤهله عن درجة الماجستير مع معرفة في تصنيع المواد 
البلاستيكية. 


يشترط في المتقدمين اتقان اللغة الانكليزية او اللغة الالمائية 
اتقانا تأماء 
تقدم الطتبات الى قسم سؤون الموظفين ك الجمعية خلال 
ساعات الدوام الرسمي باستثناء يومي الخميس والجمعة ولموعد 
أقصاد ج/؟اممرتففاء 
رئيس الجمعية 





ذلك التصريح الذي اراد به ريغان ان 
يبين رأييه في عرب فلسطين المحتلة 
قبل عام 44 وفي معيرهمء انما حو 
موقف ينسجم مع المواقف الامريكية من 
الاستيطان اليهودي ومن (اجازة ) 
التوسع الاقليمي: ومن عدم الاعتراف 
للفسطينبين بأي حق يخدمه في تترير 
مصيرفء وينكر عليه العودة؛ وهو نفسه 
الموقف الذي تتبناه القوى السياسية في 
اسرائيل: المعراخ والليكود» وتحديدا 
قطبا حرب العمل اسحق رايين 
وشمعون ببريز اللذان *كانا اول من 
قدم الدعم والساعدات لجماعة (غوش 
ايمونيم ) لاقامة الستوطنات اليهودية 
في الاراضي العربية المحتلة مثل 
مستوطنة كريات اربع قرب الخليل, 
حيت كان حزب العمل يفاخر بهذا 
الانجاز العظيم؛ خلال حملته الانتخابية 
للكئيست الحالي 

وستيقى الحملة على اشدهاء تهجيرنا 
الى هناك. وتوطينهم هنا وفي ارضناء 
حتى تجمع اسرائيل وامريكا كل 
يهودها من بولئدا وروسيا وامريكا 
والحبشة قيحتاجوا الى توسعة جغرافية 
جديدة يعد عقد من الزمن؛ بيئما لم 
تستطع امريكا ان تخترق ثقة نيكاراغوا 
وشعبهاء حيث يقوم في ماناغوا نظام 
(يحسن ) التصدي للخطر الامبريالي: 
رغم وجودها في حضن الجغرافية 
الامريكية. 





يقلم المحامي : 
عبدالرؤوف التل 


- اربد 






ولوارادت؛ بل هي امة بعيدة عن 
فرنا في لفتها وف اخلاقها ودينها ولا 
تريد ان تندمج في فرنسا لان لها وطنا 
محددا هو الوطن الجزائري. 
وايقنت فرتسا ان الخطر الح 
على وجودها في الجزائر يكمن في 
الافكار الاسلامية التي بيثها ابن باديس 
وجمعية العلماء السلمين على نطاق 
واسع بين ابناء الشعب» لان هدقف هذه 
الجمعية هو تكوين جيل مؤمن يربه 
ودينه ووطنه؛ وان استقلاله وحريته لم 
يتحققا الا بخلق روح الشهادة: وان 
المرابطة في قلعة الاملام مقدمة لا بد 
منها لاعداد الرجال لحمل السلاح . 
وف ستة ١551‏ سافر ابن ياديس الى 
باريس على رأس وفد يمثل المؤتمر 
الاسلامي والتقى بوزير شؤون الجزائر 
الذي هدد اعفاء الوفد بان لدى فرنسا 
مدافع طويلة. فتصدى له ابن باديس 
وقال أن لدينا محافع اطول؛ فعجب 
الوزير الفرنسي وتساءل ما هي هذه 
المداقع فاجابه الرجل انها مداقع الله 
وطيعا سخر الوزير الفرنسي من ذلك 
ولكن ابن باديس كان يعني ما يقول» 
لان هدرسة الاسلام التي انشأها كانت 
تربي جيلا لا يخاف قوة الباطل 
وجبروته. وقنابل المستعمر ومداقعه, 
لان الانسان المؤمن هو الاقوى ابدا . 
يرى اين باديس ان ثلاثا لا بد منها 
للجياد؛ وهي سجون ونكبات واتهامات 
هذه ثلاث لا تبسى همة الرجال 
المجاهدين الا عليها؛ ولا تشاد الصروح 
السامقة للعلم والفضيلة والمدنية الحقة 
ألا على امسهاء لانها هي التي تخلق 
الصلابة في الرجال 
وفي عام .154 التهق ابن باديس 
بالرفيق الاعلى بعد ان صنع الرجال 
الابطال من الساجين والمنكوبين 
والمتهمين من اعضاء جمعية العلمساء 
المسلمين الذين كونوا الجيش المؤمن 
الذي خاض حرب الاستقلال» حرب 
المليون شهيد الذين يتألقون في سماء” 
الجزائر قناديل منيرة لطريق التقدم 
والحرية. 
عليك يا عبدالحميد السلام في 
الخالدين فقد انقذت شعبا من الضياع 
والتيه» ولولا جيادك وجهاد رفاقك من 
علماء الاسلام. الذين اقتدوا باللف 
الصالح لزالت الجزائر العربية.. ولما 
كانت الجزائر الحديئة. . 


0 
اا تر ا 2 رار ات 
. 


أوشحنا قيما سبق ما هي 

العامة. ومن هو الوظف لأ 0 وان 
الحديت عنهما يقع في نطاق بحت 
الادارة العامة قي معرض قيامها 
بتقديم الخدمة العامة. وان الوظبفقة 
العامة هي كيان قانوني كِ نطاق 
الادارة العامة وان للوظف العام هو 
اداة هذه الادارة في تحقيق اهدافيا 
المتمثلة بتحقدق المصلحة العامة. 

ومن للنادر ان يعالج جانب من 
.جوائيب الادارة العامة دون معالجة 
ما يعرف ٠‏ بالبيروقراطية الاداريية ٠»‏ 


لقد اصيبح التعرض لبحث 
الببروقشراطية من صميم التعرض 
لدراسة او بحث الادارة العامة. 

وقبل الولوج في بحث الارتياط او 
العلاقة بين الوظيفة العامة 
والبيروقراطية لا بد ان نبين ما الذي 
يعنيه مصطلح ٠البيروقراطية ٠‏ من 
حيث اصله اللفظي ومن ثم معناه 
المجازي للذي لحقه الكثير من 
التعديل والتفبير حتى استقر في ذه 
البعض بمعنى مناقض تماما للمعد 
الذي قعد به استعماله للمرة الاولىل. 
فمن حيث الاصل للاصطلاح 
يقول بعض دارسي الادارة العامة ان 
اللفظة ذات مقطعين. ومشتقة من 
اليونانية ٠‏ فالمقطع الأول هو (بيرو) 
ويعني المكتبء والمقطع الثاني هو 
(كراسي ) ويعني القوة؛ ويترجم 
اللفظ من حيث الحرفية الى انه «قوة 
المكتب٠‏ او «سلطة المكتبه باعتبار 
السلطة هي مظير القوة. 

وكان اول استعمال لهذا اللفظ قد 
ورد على لسان اهد الوزراء الفرنسيين 
في القرن الثامن عشر ممندما اراد ان 
يعبر عن «ممطلح الحكومة»: 
متمرك. وليس كاداة 
منظمة ذات هيكل» ثم استعمل اللفظ 


يي كتاباته المتعددةء واليه يعزى 
ادخال مصطلح البيروقراطية في 
الاستعمال معبرا عن ضرورة وجود 


الادارة العامة وهو ما يعبر عنه عادة 
بالبيروقراطية التنظيمية. 

الا ان لتساع نشاط الادارة العامة 
وارتيادها لمجالات جديدة في حياة 
للجتمع» وزيادة عدد للؤسسات في 
نطاق الادارة العامة وادخال اساليب 
جديدة في عملها لم تكن معروفة 
سابقا ء ادى الى تشوء نوع جديد من 
البيروقراطية هو البيروقراطية 
السلوكية؛ او السلوك البيروقراطي . 
وبذلك اصبحت البيروقراطيسة 
بعفيومها السائد لدى العامة وحتى 
لدى بعض المتخصصين تعني الروتين 
الاداري والتعقيد المكتيي؛ وعدم 
الرغبة في تفويض السلطة والسيرية 
المفرقة ة في العمل الاداري 

ولان للوظفين العامين هم الذين 
يمارسون اعمال الادارة العامة فقد 
اصبح ينب الى الوظيفة العامة 
اصطباغها بالصبغة البيروقراطية؛ 
واصيح الموظفون العامون يوصفون 
بالبيروقراطبين» ولهذا ما يبرره من 
الناحية الواقعية» فان الفكرة العامة 
تمع عن الوظيفة العامة وبالتالي 
عن الأدارة العامة تتكون من حكم 
المجتمع على سلوك الموظفين للعامين 
الذين هم اداة الادارة العامة في 
ممارسة نشاطها. ١‏ 
وبتحول مفهوم البيروقراطية من 
مفهوم دركلني تنظيمي الى مفهوم 
سلوكي يتركز في الالتزام بحرفية 
القوانين والانظمة واللوائح والتعليمات 
الادارية وينتج عنه تعدد الخطوات 
الادارية سواه بمبرر او بدون مبرر 
وشعور الموظفين العامين بضرورة 
التزامهم بذلك مدفوعين بالمحافظة 
على مناصبيم ووظائفهم ٠‏ بهذا التحول 
اصبحت البيروقراطية تعتبر شرا لا 
بد من التخلص منه وان كانت في 
اساسها قد قصد منها تنظيم وانتظام 
سير العملية الادارية ليس الآا. 

وقد زاد صورة البيروقراطية بشاعة 
أنه اصبح ينسب اليها جميع المظاهر 
الادارية غير السويةء ظلما ويدون 
اساس. فاصبح الفساد الاداري وتفي 


شقة اف ون بقن لوز ا لاتق د تلاك داف 
تقع قبل جسر مستشفى الجامعة الدخلة الثانية على يمين مركز 


الكتب الاردني. 


للمرااجعة يرحى الاتعال بياتف -+55-1 عمان. 


اعلان طرح عطاء للمرة الثانية 


يعلن رئيس مجلس قروي دوقره وابو الزيفان على اعادة طرح 
عطاء يئاء سور للمجلس القروي والعيادة الصحية. 

فعتى المتعيدين المصتفين الراغبين في العطاء مراجعة المجلس 
القروي لاسئلام نسخ العطاء مقابل عشرة دنانير للنسخة الواحدة 
غير مستردة. علما بان اخر موعد لفتح العطاء هو الساعة 
العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 1/9ا/ ”هدام 


ملاحظة: 


ضيف الله القلاب 


رئيس مجلس قروي دوقره وابو الزيغان 


١-أجور‏ الاعلان على من يرسو عليه العطاء 
؟ - كل عطاء لا يرفق بكفالة مالية او شيك مصدق لا ينظر به . 





عالم الاجتماع الالماني (ماكس ويبر) العالم 


التكط 5[ ..) 
3 ا ببيروقراطية والوظينة الكاكة 





بقلم: المحامي موسى فهد الاعرج 





الرشوه واحهمال الواجبات الوظيفية 
وعدم الشعور بالمسؤولية كلها مظاهر 
تعزى الى البيروقراطية كنظام اداري» 
وغاب عن الذهن المعشى الاساسسي 
للبيروقراطية . 


وبسيادة هذا المفهوم المستحدث 

البيروقراطية وازاء الكم الهائل من 
الاجهزة العامة التي تم استحدائثها 
لمواجهة نشاطات الدولة الحديثة 
وبالتالي الكم الهائل من العاملين في 
هذه الاجهزذ؛ بدا الجدل يثور حول 
الخوف من سيطرة البيروقراطيين 
أي الموظفين العامين ) على ادارة 
المجتمع مغتصبين السلطة للسياسيةء 
خارجين عن مهمتيم الاصلية المتمثلة 
في الادارة العامة دون التعرض 
للسيائة ؛ وظهرت المخاوف من تحول 
الدولة الى جيش من الموظفين 
العامين يفتصبون سلطات الدولة 
الثلات. ويمارسونها طبقا للمقيوم 
المستحدث للسلوك البيروقراطي ٠‏ 


وبانقضاء النصف الاول من هذا 
القرن اصبحت لا تخلو دعموة واحدة 
للاصلاح الاداري من دعوة لمجابهة 
هذا الغو المسملي به 
٠‏ بالبيروقراطية ٠‏ باقتراح الوسائل التي 
تحد من تغوله وتعود بالوظيفة العامة 
الى مهمتيا الاملية. وقد عبر البعض 
في هذا السياق عن البيروقراطية بما 
عرف ١٠‏ بالظاهره الادارية ٠‏ التي غلبت 
على جميع انشطة العولة. 

واذا كان تطور مفهوم البيروقراطية 
قد نحا المنحى السابق في دول العالم 
القربي المنماة يدول «العالم الجرى. 
فان تطور هذا المفهوم قد نحا منحى 
مغايرا في الدول الاشتراكية وفي دول. 
الثالث المسماه بالدول الناميية : 
او الدول في مرحلة التطور. 


ففي الدول الاشتراكية؛. وحيث لا 
فصل فبها بين الادلرة والبياسة 
وحيث الدولة فيها هي دولة الحزب 
الادارة العامه وِيائتّالي الموظفين 
العامين على دور سلطة التشريع او 
سلطة القضاء» واقتصرت الاصلاحات 
الادارية فيها على مهاربة الظواهر 
الادارية السليية داخل الوظيفة العامة 
كالروتين الاداري والاهمال الوظيفي ٠‏ 
وبقيت مشكلة البيروقراطية محصورة 
في مثل هذه الظواهر وتمثل الحل في 
معائجة المشكلة بمحاربة هذه 
الظواهر . 


وامام هذا الواقع ومحدوديته في 
الدول الاشتراكية اتدفع بعفى لاكتاب 
الغربيين للحديث عن البيروقراطية في 
الدول الاشترا اكية تحت شكل جديد 
من مي البييروقراطيية هي 
البيروقراطية الحزبية؛ ونتلخص 
وجهات نظرهم في انه وان كانت 
البيروقراطية السيئة قد حجري حصرها 
ويجري محاربتها في الدول ذات النظم 
الاشتراكية الا اننا امام بيروقراطية 
اكثر سوداء في البيروقراطية الحزبية 
التي جعلت من شاغلي الصفوف الاول 
في الحزب الحاكم قيادة بيروقراطية 
متسلطة. 


ولذا كان المقام لا يتسع لمناقشة هذا 
النظطر فيكتي القول ان الاحزات 
الحاكمة في الدول الاشتراكية هي قي 
الاصل أحزاب سياسية ذات 
أيديولوجية. وان صبغ نشاطها 
بالصبغة البيروقراطية ومهما كان عمق 
لون هذد الصبغة لا يحول هذه 
الاحزاب السياسية اصلا الى اجهزة 
بيروقراطية؛ ذلك اي البيروقراطية 
تنتمي اصلا الى الادارة العامة وععاشت 
وترعرعت فى كنفها. 


واما فى دول العسالم المسمى 
٠بالثالت ٠»‏ فان الامر يختلف اخثلافا 
جذريا عن ما هو عليه جسال 
البيروقراطية سواء في الدول الغربية او 
الاشتراكية؛ فقد كان لظاهرة مصادرة 
«العسكر ٠‏ لسلطات الدولة في الكثير 
من هذه الدول وأد للبيروقراطية قبل 
ولادتهاء حيث يحلو للبعض ان يصف 


البيروقراطية في هذه الدول 
«بيروقراطية العسكر نارباء ويؤيد 


الاساسي هي اجهزة بيروقراطية ؛ وان 
مفهوم البيروقراطية الهيكلية في اسانه 
قد استوحى النظام والتسلسل القائم 

الجيش. وان اساس تنظيم 
الوظيفة العامة في العديد من دول 
العالم قد تم استلهامه من تنظيم 
الجيوش ء والشاهد التاريفي عل 
ذلك ٠‏ الوظيفة العامة الفرنسية التي 
كانت تعتبر الجيش النابليوني مثالا 
يجب احتذاؤه في تنظهم الوظيفة 
العامة المدنية . 


ان تغول الاجهزة البيروقراطية 
المدنية في الدول ذات الحكم المدني ٠»‏ 
وتغول الاجهزة البيروقراطية 
السكرية في الدول ذات الحكم 
العسكري امر لا يمكن الحد مندء 
وبالتالي لا يمكن الرجوع الى المفهوم 
الاساسي للييروقراطية الادارية 


التأكيد والالتزام بتحقيق الفصل 
بين سلطات للدولة بحيث تمارس كل 
سلطة منها الوظيفة الاساسية التي 
وجدت من اجلهاء فتمارس ملطة 
التشريع وظيفتها تحت رقابة قضائية 
وشعبية؛ وتمارس السلطة التنفيذية 
الادارة العامة تحت رقابة قضائية 
وشعبية . 

- التأكيد والالتزام بمبداً سيادة 
للقانون المعبر عن مبدا للشروعية في 
كل اعمال وتصرفات الحاكميسن 
والمحكومين على السواء؛ ووجوب 
خضوعيم للقانون الذي يجب ان 
يوكل صنعه الى الامة ممثله بطريق 
ديمقراطي باعضاء للسلطة التشريعية 
التي تخضع في اعمالها لرقابة شعبية؛ 
وقي مماربة وظيفتيا لرقابة قضائية. 

الفضل في اعمال السلطسية 
التنفيذية بين الادارة والسياسة:؛ أي 
بين ما يعتبر من هذه الاعمال 
تصرفات او اعمال ادارية بحتة تخضع 


لرقابة للقضاء وبين ما يعتبر منها 
اعمالا بيائية؛ وان تكون هذه 
الاخيرة معددة على سبيل الحصر . 
بحيث يعتبر عملا اداريا كل عمل 
ليس سياسيا؛ بالاضافة الى عدم 

تحصين أي عمل من الاعيال الادارية 
من الطعن فيد امام القضاء 


؛ - التاكيد عل ان كيان الوظيفة 
العامة للدنية في الدولة هو كيان 
مستقل عن كيان الوظيفة العامة 

العسكرية. وكما ان اخضاع الكيان 
الثاني للاول وضع لا تستقيم منه حياة 


المؤثرات الخارجية وليس لادارة حياة 
المجتمع الداخلية . 


ت ‏ ان الوظيفة العامة المدنية تقع في 
نطاق للسلطة التنفيذية وان ممارسى 
هذه الوظيفة هم افراد من المجتمع 
يعملون في خخدمة الدولة؛ خدمة 
يتقاضون مقابل لهاء وان سياسة 
الوظيفة العامة يجب ان تنطلق من 
هده المقولة. وان منح أي امتيازات او 
ميزات لشاغلي الوظيفة العامة - فيما 
عدا ما هو ضروري لممارية خدمتهم - 
امر يكرس مههوم البيروقراطية في 
مظاهرها السيئة. 

5 ان علاج المظاهر الادارية عبر 
الحميدة والتي تبنت دون مبرر الى 
البيروقراطية كمفهوم تنظيمي 
وسلوكي. يجب ان يتم بوسائل تتلاءم 
وتتناسب مع هذه المطاهر. لا ١‏ 
تدعم هذه المظاهر كعناصر ُُ 
البيروقراطية ليجري معالجة ها يسمى 
«بمشكلة البيروقراطية» في الوقت 
الذي لا يوجد افيه متل هذه المشكلة . 


أعادة طرح اعلان 
بيع لوازم ومواد غير صالحة للاستعمال 


تعلن امانة العاصمة عن رغبتيا في بيع لوازم ومواد غير صالحة 
للاستعمال بالظرف المختوم وذلك حسب الشروط والجداول 
المعدة لبذه الغاية الموجودة لدى دائرة العطامات. 
يمكن لمن يرغب بالشراء مراجعة دائرة العطاءات للحمول على 
نسخة من الشروط والجداول بدون مقايل وق وقت مسبق ويمكن 
للمشتري الاطلاع على اللوازم التائفة المراد بيعها في المحرقة 
مكب نفايات ماركا والتي تثتمل على حاويات صاح ثالفة 
وهياكل سيارات واطارات كوسوك تالفة وغيرها من اللوازم 
الاخرى علما بان قيمة ة الطوايع بع ورسوم الاعلان واية رسوم حكومية 
اخرى ملزم بها المشتري ١‏ 0 
تقدم عروض المشتركين بالظرف المختوم الى سكرتير الجنة 
العطاءات يي مبنى الامانة الرئيسي الساعة العاشرة من صباح يوم 
الاحد الموافق 9.؟10,/1هة١‏ على أن يرفق بالعرض تامين مقدارة 
(..8) دينار بموجب شيك معبدق ويعاد التأمين الى صاحبه عند 
رسو البيع عليه. 
أمين العاصمة 
عبدالرؤوف الروابدة 












تمق 








البو متام الاسيوة الثاي عش منالدورعي 


كتعتاء حسابي التصدارة من جديسيّد 
بين الفيصن والحسكين اريبئد 


3 ا الحادي عشر من الدوري 
الكروي الممتاز فقد فريقا الفيضلي 
والحسين أريد الصدارة بعد خسارتهماء 
الاول :امام القادسية والثاني امأم 
الجزيرة وتراجع الفريقان الى المركز 
الثالث مكرر» لكن مباراة اليوم بين 
الفريقين تجدد المنافسة على الصدارة 
من جديد في حالة فوز احدهما بالمياراة 
وبالتالي عودته للصدارة. 

مباراة الوم القي ستقام في الساعة 
الرايعة من بعد الظهر على ستاد غمان 
الدولي. يتوقع ان تسهد تنافسا مختلفا 
ومميزا بين الفريقين قياسا السى 
مباراتهما في مرحلة الذهاب التي انتهت 
لصالح فريق الحسين ١رصفر.‏ 

الفيصلي في لقاء اليوم يتطلع لرد 
اعتباره ويخطو خطوتين في نفس الوقت 
الشآر لخسارته والانفراد بالصدارة 
مجددا لكن فريق الحسين يتطلع لعكس 
ذلك. ليؤكد جدارته بالفوز. وبالتالي 
احتلال المقدمة. لكن الذلال تشير الى 
نتيجة مختلفة تماما عن هذه التوقعات 
الا وهي التعادل في المياراة لكي تظهر 
تضاريس جديدة لمنطقة الصدارة 
وتنقسم فرق الدوري الى قسمين عندما 
تحتل 'خمسة فرق المقندمة وتتساوى 
جميعها بالتقاط. ١‏ 

اسلوب الاداء متشابه تماما بين 





أبراهيم مصطفى (الفيصاي) 
الفريقين حيث يعتمدان على خط 
الوسط لتنفيذ المهام الهجومية ومشاركة 
ثنائي الهجوم في الضغط على المرمى 





زيد علوه (1 ا( 

الأداغ يحذر في المنطقة الخلفية 
وفرض الرقاية من قبل المدافعين على 
تقدمم المهاجمين للحد من خطورتهم 








اليوم.. اجتماغ لجنة 
حكام الطاولة 
*. يجتمع اتحاد كرة الطاولة الساعة 
الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم ق مقره 
بقصر الرياضة مع لجنة الحكام المركزية 
لكرة الطاولة التي تم تشكيلها مساء 
الاربعاء الماضي برئاسة الحكم الدوي 
الزميل صالح حسن وعضوية السادة 
الحكام' الدوليين الزملاء محمدغنامء 


عصام الفقيرء محمد الفرواتي وموسى 
دبابنة . 


اتحاد الجمياز 
يقيم حفا 2 فذ و 
يقيم الاتحاد الاردني للجمباز حفلا 
فنيا بالتعاون مع فرقة الميراج الاردنية 
في الساعة الخامسة . والنصف. من مساء 
يومي الخميس والجمصة القادمين» 
وذلك على مسرح قصر الثقافة في مدينة 


الحسين للشباب ؛ وقد اقاد الدكتور 
عودة الحلتة رئيس الاتحاد الاردني 


للجمياز بان ريع هذا الحفل سيرصد 
دعما لنشاطات الاتحصاد وبطولاته 
القادمة . 





ار 


كتب :صالح حسن 





اليوم. 


يجتمع مجلس ادارة اتحاد كرة 
الطاولة وجهاز تدريب منتخباتنا 
الوطنية الساعة الرابعة من بعد ظهر 
اليوم مع افراد المتتخبات الوطنية التي 
تم تحديدها وعددهم )١١(‏ لاعبا هم 


٠‏ مروان ضياء عبد العزيز رضاء واثلل 


غزال . هاشم (الجزيرة ١)‏ نافذ وريياض 
جمعة (الضفتين )» زياد نوار» زياد ابو 
كركي » خالد القويري» بشار الكردي 
وعامر عبد الحق (عمان)؛ عصاد 
الخالدي وفخر الدين فؤاد (المدينة)» 
عمار الكردي واسامية الطمويل 
(الارضسوذكسي)؛ رائد الشريف 
(القادسية ): يوسف اسعد وطائل سمور 
(حي الامير الحسن) حسن رشاد 
(القوقازي ١)‏ عدنان العوق (البقعة)» 
كايد. كلبونة (القلعة)» باسم حسن 
(المفرق )- 


وسيبسط اتحاد اللعبة وجهاز التدريب 
امام اللاعبين اسس اختيار المنتخب 
الوطني للرجال وللناشثين والتسي 
تعتمد على دراسة علمية: ومتابعة 
حقيقية دون النظر لاية .اعتبسارات 
خاصة. 


0 





ماذا تعرف. عن حقيقة التايكواندو في الاردن وتأسيسها وكيف بدأت 

. ومن اهتم بها وكيف وصل لاعبونا الى مستوى متقدم ومن هو اول فريق 

ا لها.وكيف نشأت وشقت طريقها قي الساحة الرياضية واصبحت من اوائل 
الالعاب. التي يمارسها افراد 'الشعب بمختلف فثاته. 


الخظوات الواجب اتباعها لرفع مستواها والميزات المطلوبة ف 


في اللاعب 


ومشاكل التدريب والحلول المقترحة لمواجهتها وافضل مدرسة في العالم 


الحسنين يرعى اللعية 


قال الدكتور حسين بان الحسين 
الريافي الاول اهتم بها شخصيا 
ومازسها حتى يعطي امثل الاكبر 
لافراد الاسرة الاردنية ويشجع ابناءه 
على ممارستها ودعمها وكان ذلك في 
عسام 14979 حيث أصدر اوامره 
بغمارستها من اجل اغداد اقراد 
القوات المسلحة في مجال تحديث فن 
القتان بالاييدي 'والتركيز على نقلة 
نوعية من حيث التدريب وذلك بادخال 
لعبة التايكواندو الى القوات. المسلحة 
:باعتبازها من افضل الرياضسات 
المتخصصة في الدفاع عن النقس 
وبالقعل قام السيد محمد رسول 
الكيلاني. ياستقدام اول فريق للتدريب 
من الضين الوطنية ء من السيدين الرائد 
ليو والملازم اول لي بطل :الصين ودول 
اسيا في ذلك الوقت . 
وقد مارس الحسين هذه الرياضة 
وبقي يشسْجّع ايناءه على ممارستها لما 
لها من فوائد اخلاقية ورياضية ونفسية 
عاى الانسان وامر بارسال اللاعبين 
..:والمذربين الى البطيولات والدورات 
. .العربية والدولية مما كان له الاثر 
الطييتٍ في توسيع قاعدتها ورفع 
مستوأها حتي اصبح لاعبونا في مستوى 
متقدم. ينافسون الابظال العالميين 
واكبر:دليل. فوز طارق اللبابيدي على 
: الكوري: بطل العام في دورة سيؤول 
الاسيوية خلال ايلول الماضي . 


اه كيف نشأت؟. 


-يقول الدكتور حسين بانه تم عقد اول 
دورة. للتايكوائدو .قي السابع من نيسان 
“.عام +199 في ؤحدة .الامن والحماية 
الخاصة ثم انتشر التدريب بعد ذلك 
إلى القوات الخاصة ومدرسة المشاة 
:والحرسن الملكسي. الخاص وقد رعي 
جلالة الحسين بنفسه تخريج الدورات 
خلال الاعوام من 197 1997 كما 
أضدر اوامره لارسال اول فرزيق 


+ اللشايكسواتدو في دورة تندزيبية - 


كمدربين -:الى. الصين وكان الفريق 
مكونا من" اللاغبين د .. حسين عمرء 
عب والعزيز قلاحء محمد ماجد 








العيطان» مازن المغربي » حكمت فايز 
والمرحوم زايد » وقد حصلوا على الحزام 
الاسود من الدرجة الثانية وكان ذلك 
بتاريخ 19970/0/5 وعند عودة هؤلاء 

المدريين من الصين اشتركوا في حفضل 
حصول سمو ولي العهد الامير الحسن 
على الحزام الاسود من الدرجة الاولى. 


اول. فريق للتايكواندو في الاردن. 


واضاف الدكتور حسين بانه في عام 
4 استقدم قفريق جديد للتدريب 
من الصين باشراف المدرب. تشن 
لاستبدال الفريق الاول من المدربين 
للاستمرار قي نشر رياضة التايكواندو في 
القوات المسلحة وبالذات القسوات 
الخاصة والحرس الملكسي الخاص وقي 
بداية عام 19975 تم ارسال فريق من 

الحرس الملكي الخاص الى الصيين 
للحصول على شهادة تدريب وقد شارك 
الفريق الاردني في صيف هذه السنة 
5 في الدورة الرياضية العبزبية 
الخامسة التي نظمتها سوريا وحصل 
الفريق على الميدالية البرونزية رغم المدة 
القصيرة لتكوينه وكان الفريق مكسونا 
من الدكتور حسين عغمر مدريبا 
واللاعبين محمد ماجد عيطان» مازن 
المغربي ؛ وحكمت 'فايز 


تكوين الاتحاد. 


وق عام ثلاؤا قسدم الى الاردن 
المدرب العالمي الكوري يو وكان يعمل 
قِ السفارة الكورية الجنوبية وقام 
بتدريب المدنيين في اندية رياضية 
مختلفة وكان: اولها نادي مدينة 
الحسين للشباب والنادي الاهلي وبعد 
مدة ظهر مدربون اردنيون كانوا قسد 
عادوا الى الاردن يعد ان حصلوا على 
شهادات تدريب من الخارج وانتشرت 
هذه اللعبة فى الاوساط الرياضية 
والشعبية وتكونت اندية خاصة بتدريب 


. اللاعيين ياشراف مدربين محليين ومن 


دول مختلفة فتوسعت قاعدة اللعية 
وتم تكوين اول اتحاد. لها قام بدراسة 
القانون الدولي للتايكوائدو بدعم من 
وي العهد الامير الحسن الذي دعم هذا 
الاتحاد: وذلك بتاريخ ١6‏ ايار 19905 





٠‏ اجتماع نجوم الطاواة ار ردنن 





+ رياض ونافذ جمعة 


اين ابو حديد ؟! 

* لكن يلاحظ ان القائمة التي ضمت 
بعض اللاعبين الذيين لم يشاركوا 
انديتهم دوري الدرجة الاول» خلت من 
بعض الاسماء ايرزها لاعبنادي 
الطالبية امجد ابو حديد الذي حقق في 
مواسم سابقة نتائج ملفته للنظر وقد 
أعرب ابو حديد امس للدستور عن 
دهشته لنسيان اسمه واكد انه جامز 
ويطمح بالددخول ف تصفيات مع كافة 
الزملاء . 

* عموما.. سيحضر ايو حديد اجتماع 
اليوم ويمكن القول ان اتحاد اللعبة 
سيضم اسم للقائمة . 








* أن لاعبات فريق ياحد الاندية 
الرياضية قد رفعن كتابا رسميا لادارة 
النادي حول سوء معاملة مدرب 
الفريق وتصرفاته القريبة خلال 
المباريات والتدريبات !! 

"ان مسؤولا عن الرياضة في احد 
الاندية سيكم اقصاؤه. كي الفترة القادمة 
وان تغييسرا جذريا سيشمل جهاز 
الرياضة في احد الاندية الكبيرة !! 


يرشح نقسه قي الانتخابات القادمة بعد 
انتهاء فترة ادارته الحالبة. 





ان ذلك الفريق حقق نتائج متفوقة 


ودون مقدمات 





ألاونة الاخيرة يسبب سوء ادارة اللجنة 
المشرفة على تلك اللعية وجهاز التدريب 


ان فريقا تصرض لخسارة قاسية في 
ال كم 
ٍِ 


1 الروح الرياضية خلال البطولة 
! العربية للاندية الابطال بكرة الطائرة 
| كانت في مستوى جيد جدا واكد جميع 
اللاعبين ان الرياضة رسخت واكدت 
معاني الوحدة العربية خلال هذه 
البطولة . 
وهذا ما يؤكد بان فريق الضفتين 
بادارته ولاعييه كانوا خير سفراء لهذا 
البلد خلال البطولة...!! 











ان احد معلمي التربية الرياضية كان 
مدرسا للتربية الرياضية لعشر سئوات 
متتالية تم نقله الى معلم للعلوم 


العامة دون مات : 





يصر البعض على تجاوز تنظيمات اتحاد 
كرة القدم الجديدة الخاصة بدخول 
اصحاب الهويات المجائية رغم أن هذه 
التنظيمات جاءت متكاملة واعطت 
للصحافة الرياضية ميسزة جديدة 
وحددت اصحاب الحق في الحصول. على 
هذه الهوياتَ واماكن دخولهم دون 
مجاملة لأحد وما دمنا نطالب 
بالتنظيم فلماذا التجاوز... ليش !! 





ومستوى الفريق الاردني وكيا 


من هذا المنطلق كان لنا لقاء مع 


من مارسها ودربها وساهم في حمل لواء توسيع قاعدتها وتطويرها 
فاجاب عن هذه الاستفسارات بكل صدق واخلاص.. 


حيث شكل باسم الاتحاد الاردني 
للتايكواندو والكراتيه والجودو. 

وف عام 154١‏ تم تأسيس اتحاد 
مستقل للجودو وبقي الاتحاد ياسم 
اتحاد التايكواندو والكراتيه. 

- كيف نرفع من .مستوى اللعبة . 

- وضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب وتكوين اتحاد مستقبل 
باللعية كما هو معمول به في الدول 
المتقدمة . 

- التخطيط السليم واعداد خطة لعدة 
سنين من اجل تنمية المواهب منذ سن 
ميكرة ‏ من السابعة - كفيل بتطوير 
اللعبة وانطلاقها نحو المستوى الافضل ١‏ 
ولنأخذ ‏ مثالا على ذلك التفوق المبكر 
من فريق رومانيا للجمياز الذي شارك 
في الالعاب الاولبية قي لوس اتجلوس 
عام 19484: حيث كان متوسط اعمار 
لاعبات الجمباز لا يزيد عن ؟١‏ عاما 
ومع ذلك حصلت إللاعبات على نتائج 
ياهرة لان اعدادهن كان مبكراء 
-:هذه الرياضة تتطلب الجهد المضاعف 
والتعب والمثابرة والتدريب المستمر. 
وكل هذه الامور تحتاج الى دعم 
ماذي ومعنوي واستقسدام المدربيين 
الأكفاء والافضل في العالم لرفع مستوى 
اللاعبين وتحقيق طموحاتهم . 

وانني انصح باستقدام مدريين مسن 
كوريا الجنوبية لان معظم أعضاء لجان 
الحكام والحكام والمدريين في العالم من 
كوريا نظرا لكوتها مركزا للاتصاد 
الدولي للتايكواندو.. فالمدرب والحكم 
والاداري والمسؤول بحاجة الى اتصال 
دام ومستمر للتعرف على احدث 
القوانين والانظمة والتعديلات الحديثة 
للعبة وتكتيكها وتكنيكها. 

التنسيق بين الاتحاد الرياضي 
العسكري واتحاد. الشرطة الرياضي 
والاتحاد الاردني للتايكواندو. هو 


وبكإيات التايكوان ندوك الازدت 


كيفية تطوير اللاعبين والانتقال الى المستوى 
الافضل وكيف يمكن اجتذاب الجمهؤر لدعمها وتشجيعها ورعاية 
لاعبيها وكيف يمكن تنظيم انديتها.. 

كل هذه الاسئلة والاستفسارات لا شك بانها تشغل بال الكثيرين 
ويتشوق عشاقها الى معرفة. خفاياها واسرارها . 


الدكتور حسين عمر توقه من اوائل 





الخطوة التي تساهم بشكل فعال وجاد 

في رفع مستوى هذه الرياضة التي تتسم 
بالعنف والرجولة هذا بالاضافة الى 
التأكيد على | لمستوى الاخلاقي 
والنفسي وما تتطلبه هذه الرياضة 
والمشابية لها كالجودو والكراتيه من 
اخلاقيات ومثاليات كي نصل الى 
المستوى المتقدم. 

* توفير مهمات التدريب ومستلزمات 
اللعبة الاساسية والاستعانة بالافلام 
التوضيحية في عملية التدريب وعرض 
المسايقات والبطولات الدولية ليشاهدها 
اللاعبون . 

* وضع اسس وانظمة واضحة لبرنامج 
مسابقات البطولات الاردنية من حيتث 
تحديه شروط الاشتراك تبصا لانظمة 
الاتحاد الدولي للعبة بالاضافة الى 
تحديد موعد معين في كل عام 
للبطولات لتهيئة كوادر الشعب والدولة 
والابطال للاستعداد نفسيا وحسميا 
ومعنويا لافضل مشاركة في هذه 
البطولات . 

* لوزارة الشباب دور ريادي هام في 
تبيئة كافة متطلبات النجاح للاندية 
والاتحادات الرياضية وذلك بالتنسية 
مع اللجنة الاولبية الاردنية وهذا 
التنسيق يقتفي ايجاد أشخاص . اكفاء 
وقادرين. على تحمل المسؤولية. 

» تذمية الشعور الوطني والاحساس 
بالمسؤولية وزرع الاخلاص والتفاني 
للبلد والاسرة الاردنية والمحافظة على 
سمعة هذا البلد وتمثيله افضل تمثيل 
هي من اسس رقع المستوى واذكر على 
سبيل المشال بان ما حصل عليسه 
اللاعبون في الدورة العربية الرياضية 
التي عقدت. في ليتان عام 1447 كان 
نتيجية' المجهود الشخمي والتفاني 
والتضحيبة والاخلاص في تحمل 
المسؤوا 3 الاردن حيث 


"ان رئيس احسه الاندية الممتازه لن' | 


وبشكل متواصل طيلة سنين طويلبة ِ 
وتذكرتالادارة لادارة ذلك الفريق فجأة 3 





[ 
1 
: وصول خبير التحكيم الدول: 
| وصل مساء امس الخبير الدولي 
المصري للمصارعة الحكم الدولي عادل 


1 مصطفى مندوب الاتحاد الدولي والذى 
ل على دورةٌ التحكيم والمرقية 






الدولية» من الثالثة دولي الى الثائية 


دولي والتي تقام يومي غد وبعد عد في 
قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب 
بمشاركة عدد مسن الحكام العرب 
والحكام الاردنيين. 
اجتماع عام لحكام المصارعة 
دعا الحكم سعد ابو حميدة ‏ رئيس 
لجنة الحكام بالمركزية للمصارعة كافة 
الحكام الاردئيينمن مختلقف الدرجات 
: لحضور الاجتماع العام الذي يعقد 







: الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر 
. اليوم في قصر الرياضة بمديئة الحسين 
للشياب وسيتم في هذا الاجتماع بحث 
الامور إلفنية للبطولة القادمة أضافة 
الى التأكيد. على كافة الحكام لحضور 
محافرات الدورة الدولية 

التي تعقد يومي 2.56 5؟ الجازي في 
عمان 


ترأس المهندس ابراهيم العواملة ليلة 
امس الاجتماع العام الذي عقد لكافة 


ا 


احتفظ نادي الارسئال اللندني 
أسبوعا اخر بصدارة الدوري الانجليزي 
بعد دان حقق فوزا كبيرا على ضيفة 
بثلاثة اهداف مقابل لا 
شيء ليؤكد جدارته في الانفراد بالقمة 
لوحده بفضل نجومه كين واندرسون 
وادامز الذين سجلوا الاهداف الثلاثة. 
والى المرتبة الثانية تقسدم نادي 
نوتنجهام فوريست ولكن بصورة مؤقته 
بانتظار نتيجة لقاء الديربي في 
:] ليفربول الذي 'سيقام اليوم وذلك بعد 
فوزه بصعوبة بالفة على ضيقه 
ويمبلدون بثلاثة اهداف مقابل هدقين» 
حيث سجل فيرويذر لويمبلدون اولا ثم 
عادله والكر من ركلة جزاء واضاف 
ثورن هدف فوريست الثاني بالخطا في 
مرماة وعزز الهولندي ميتجود اهداف ٠‏ 
فوريست قبل ان يسجل هودجز هدف 
ويمبلدون الثاني 

أما ويست هام فقد فشل بالفوز في 
ملعيه على استون فيلا برغم ان توني 
كوتي سجل له اولا الا ان جاري 
تومبسون سجل التعادل لفيلا في الشوط 
| الثاني , 
وكان هذا الأسبوع ممييزا لانصار 





0 0 
- م. ابراهيم العواملة 


رؤساء وأعضاء اللجان العاملة باليطولة 
وتم الاطلاع على كافة الامور الادارية 
والفنية الخاصة بالبطولة وقام رؤساء 


اللجان الفرعية باطلاع امين عام 
البطولة والاتحاد على كاقة الخطوات 
التي اتخذتها اللجان في المرحلة السابقة 
وتم وضع الخطوات الخاصة بكل لجنة 
في الايام المتبقية وقبل بدء البطولة 
مساء الخميس القادم . 

الاتحاد يجتمع بالجهاز الفني 
اجتمع ‏ مجلس ادارة اتحاد المصارعة 
اول أمس بالجهاز الفني والاداري 
لمنتخبنا الوطني للمصارعة وتسم 
التباحث في سُؤون اللاعبين والاوزان 


أحباريطودِن شياب العريب لمصارعم 





- سعد أبو حمدة ‏ 


التي سيتم تثبيت اللاعبين عليها خلال 
بطولة الشباب العربية الثانية والتنسيق 
بين منتخبنا الوطني والمئتخب السوري 
الشقيقٍ الذي يقيمه معسكره التدريبي 
3 الاردن قبل بداية اليطولة . 


منتخب سوريا تدرب أمس 


مرتين 

اجرى المنتخب السوري الشقيق امس 
تدريبين احدهما في الفترة الصباحية 
والثاني في الفترة المسائية وذلك ضمن 
المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق 
استعدادا للبطولة العربية الثانية 
للشباب وقد اشرف على التدريسب 
المدرب الروسي فيتالين ولمدرب 
الوطني السوري محمود البلح. 


الارسنال حافظ على القمة » ويونايتد 
ترك الصفوف الخلفية 


مانشستر يونايتد الذين تنفسوا 
الصعداء قليلا بعد ان حقق فريقهم 
اول فوز له في عهد مدريه الجديد 
فيرجسون وقفز الفريق بهذا الفوز 
الذي جاء على كوينز بارك رينجرز 
بهدف يديم سجله المدافع الدانماركي 
جون سيفيباك من ركلة مسزاء لينقل 
الفريق من المركز قبل الاخير الى 
المركز السابع عشر. 

أما تيوكاسل (الأخير) فقد تفوق على 
نفسه هذا الاسبوع وهو يفوز على 
تشلسي ف ملعبه بثلاثة اهداف سجلها 
توماس (هدفين) وبيردسلي مقابل 
هدف وحيد لتشلسي سجلله جيوري. 
وحقق واتفورد في ملعبه فوزا كبيرا 
عاى ليستر بنتيجة 1١/١‏ حيث سجل 
لواتفيورد كل من روسترن وبارنز 
وكالاهان وفالكو وجاكيت بينما سجل 
سميث هدف ليستر الوحيد . وفي لقاء 
هام آخر فاز كوفنتري على نورويتش 
؟1 حيث سجل فيليبس همدق 
كوفنتري ودرنئيكيل هدف نورويتش . 
بقية النتائج اسفرت عن فوز شيفلد 
ونسداي على لوتسون ١/صفر‏ وخسارة 
تشارلتون امام ساوثامبتون ١/؟‏ 


اول فريق اردني بالتايكواندو حصل على شهادة تدريب من الصين الوطنية. 


حصلوا على .ثلاث ميداليات ذهبية 
وعدد من الميداليات الفضية والبرونزية . 

* تقدير الابطال القدامى الذين بذلوا 
الكثير من التضحية والعطاء والجهد 
واصبحوا في عداد المنسيين رغم انهم 
رفعوا علم الاردن عاليا في اكثر من 
مناسبة اذكر متهم البطل ع 
العابودي الذي فاز بالميدالية البرونزية 
في رفع الاثقال في الدورة العمسربية 
الرياضية عام *150 وبنفس الميدالية 
عام ١907‏ وبالميدالية الفضيسة عسام 
5 والبرونزية عام ١01558‏ ومشثال 
آخر البطل العالمي محمود جراشه الذي 
حصل على يطولة الاردن اكثر من عشر 
ستين متتالية في الكمال الجسمائي 
وعدة مراكز متقدمة فى بطولات العالم 
ومنها المركرّ الثالث. 

هذا التقدير لمثل هؤلاء الابطال يكون 
حافزا قويا للجيل الصاعد كي يحطي 
افضل النتائج. 

© دعم اللاعب ماديا ومعنسويا 
والتأكيد على العلاقة الانسانية والمثل 
الشريقة بين المسؤول واللاعب واكبر 
دليل على نجاح هذه العلاقة التجربة 
الانسانية الرياضية الرائعة التي خاضها 
اعضاء فريق المعوقين الاردني الذين 
حصلوا على اكبر عدد من الميداليات 
الذهبية والفضية والبرونزية وشرفوا اسم 
الاردن في: بطولات العالم وهذا يفضل 
التفاعل الانساني بين الامير رعد بن 
زيد رئيس الاتحاد الاردني للمعوقين ‏ 
الذي اوجد صيغة من الايمان والتضحية 
والاخلاص ‏ وابطال الاردن المعوقين. 
ميزات اللاعب. 

وعن ميزات اللاعنب قبال الدكقور 
حسين بان هناك خصائص اساسية 
تتمثل بصحة الجسم وسلامة العقل في 
اللاعب لان هذه اللعبة بالذات تعتمد 





افضل مستوى في 


على التفكير السليم وسرعة البديهة ورد 
الفعل» كما انها تتطلب التنسيق في 
استخدام كل من القدمين والقبضتين . 
وتحتاج. الى لياقة بدنية عالية وقوة 
احتمال والتحلي الصبر بالاضافة الى 
توفنر شرط اساسي في اللاعب وهو 
الجانب المعنوي الانساني المتمثل في 
قدرة التحكم بالقوة التي يكتسبها 


اللاعب واستعمالها في ي مجالات الخير 
وهي عبارة عن عملية تدريب للنفس 
والجسد والروح والعقل والارتقاء الى 
اعلى مراتب القوة والانسانية والاخلاص 
والتواضع . 


في العهالم 


ومستوانا في هذه اللعية؟. 


هناك صبراع مستمر منذ عام 19978 
بين فرق كوريا الجنوبية والصين 
والمانيا القربية لاحتلال المراكز المتقدمة 
في البطولات العالمية ولكن الكفة 
الراجحة كانت لفريق كوريا قي معظم 
البطولات . 


اما بالنسية للاردن فهو من افضل 
الدول العربية ويخطو خطوات واسعة 
وسريعة للحاق بالمستوى الدولي المتقدم 
وقد حصل لاعبونا متذ عام 1484 على 
ثمان وعشرين ميدالية مختلفة الا ان 
التركيز حتسى الان اقتصير علي بعض 
الافراد وكفاءاتهيم الفقنردية دون 
التخطيط لسنوات قادمة وهذا يحتاج 


الى دراسة شاملة من اجل تمثيل 


الاردن بفريق متكامل يتميز بمستوى 
موحد من القِوةٌ والاداء والاستعداد في 
المستقبل . 








واوكسفورد امام توتنهام /؛ حيث 
سجل كليف الن هدفين لتوتنهام رافعا 
رصيده بذلك الى )١18(‏ هدفا هذا 
الموسم . وتاليا ترتيب فرق القمة 
والمؤخرة : 
١‏ - ارسنال ”١‏ نقطة 
 *‏ نوتنجهام ١9‏ 

- ليفربول» ويست هام 57 

- لوتون ٠‏ نورويتش 51 

- مانشستر يونايتدء تشارلتون ١7‏ 
ليستر 1١5‏ 

3 ؟ تشلسي - مانشستر سيتي ١6‏ 

ا نويوكاسل . 


الرشيد يحتفظ ببطولة 
اندية العرب الكروية 


احتفظ نادي الرشيد بلقبه كبطل 
للاندية العربية بكرة القدم وذلك 
عندما فاز مساء الليلة الماضية في ختام 
البطولة الرابعة بالعاصمة التونسية على 
نادي الترجي بهدف واحد مقابل لا 
شيء سجله مدافعه الدولي سمير ف 
الدقيقة 44 من الشوط الأول اثر ضرية 
جزاء . 





هل ييث التلفزيون 

مباراة الاهلي القاهري 
لوك شي 

وسوحارا النهادية ؛ 
قال الزميل محمد جميل عبد 
القادر ان التلفزيون الاردنسي 

يعمل على بث مباراة الاهلي 
وسوجارا في الثهائي التي ستقام في 
القفابون اذا ما تم بث المياراة 
تلفزيونيا وذلك لتمكين عشاق 
الكرة ومحبي فريق الاهلي القاهرى 
من مشاهدة هذه المباراة الهامة 
التي تعني حصول الاهاي على كأس 
افريقيا يا وامتلاكة له للابد والتي 
ستقام يوم السابع من كائون الاول 
ٌ القادم . 

كما يحاول التلفزيون الحصول 
على بعض لقطات من مياراة الاهلي 
وسوجارا التي اقيمت في القاهرد 
يوم الجمعة الماضي لتيث عبر 
المجلة الرياضية اضية يوم الج الجمعة المقبل 
ا اكتوسناء” لاعبي 
ولاعبات القوى 

بالاستقلال 

طلبت اللجنة الرياضية في نادي | 
الاستقلال من لاعبي ولاعبات 
العاب القوى في النادي للاجتماع 
يها والمدرب» يوم الاثنين القادم في 
الساعة الخامسة مساء . 

حيث سيتم في الاجتماع بحث 
الامور المتعلقة يسباق الضاحية 
الذي يقيمه النادي. 


نشاطات. ثانوية 
1 ا 


اليوم سباق اختراق الضاحية | 
وخماسيات بالكرة على 
كاس المرحوم القريوتي 


تقيم مدرسة شكري سعشاعة 
الثانوية؛ من الساعة الثانية عشرة 
من صباح اليوم» سباقا لاختراق 
الضاحية لطلاب وفرق مدرستها 
لمسافة ١٠كمء‏ تبدأ من المدرسة الى 
الدوار الخامسء ثم تنتهي في 
المدرسة. وسيتم توزيع الميداليات 
على العشرة الاوائل » ومن المتوقع 
ان يفوز ف السباق الطالب سعيد 
السوداني بطل مديرية عمان الثائية 
للعام المنصرم » ومن ضمن نشاطات 
المدرسة كما افاد المعلم ايز 
الحفيه بانها ستنظم صاعقة | 
لسخماسيات الكرة ثي المدرسة في 
بداية الشبر القادم علس كأاس 
المرحوم جودت القريوتي وذلك 








بعد الحصول على الموائقة الرسمية 
من المديرية. 





اول دورة في الاردن عام “199 


كيف يمكن اجتذاب الجمهور 
لتشجيع اللعبة ودعمها؟.. 


أن مقياس النجاح لاية لعبة رياضية 
يعتمد على مدى تشجيع وتفاعل 
الجمهور مع هذه اللعبة والنتائج التي 
يحققها اللاعبون في اللسابق ات 
والبطولات الدولية والعالميةء وهناك 
ثلاثة عناصر تتحكم في عملية جذب 
الجمهور لتشجيع ودعم اللعبة هي : 

* الجهات المسؤولة ‏ وزارة الشباب» 
اللجنة الاولبية ؛ الاتحاد المعني. 

« اللاعبون. 

« الاعلام الرياضي. 

أن التفاعل بين هذه العناصر يتطئب 
التخطيط المستمر وتوفير صسراكسز 
التدريب وتهيئة الدعم المادي والمعنوي 
من اجل رقع مستوى هذه اللعبة 
ومحاولة نشرها بين ابناء الشعب في 
سن مبكرة فى المدارس»ء الاندية» المراكز 
والهيئات المختلفة . 

وهذا يقتفي ضرورة وضع مراكز 
التدريب الخاصة تحت اشراف الجهات 
المسؤولة من احل تحديد صلاحيات هذه 
المراكز وبالذات بخصوص الرسوم 
المفروضة على المشتركين من اللاعبين 
لمنع استغلال هذه اللعبة الرياضية 
وتحويلها الى سلعة تجارية تحقيقا 
لنشرها ياقل التكاليف الممكنة. 

هذا بالاضافة الى التخطيط المستصر 
لاقامة مباريات مسابقات دورية 
وفصلية وتحقيق يرنامج متكامل 
لبطولات هذه اللعبة في مختلف مناطق 
المملكة. 

كما وعلى هذه الجهات واجب تشجيع 
الابطال واشراكهم في لقاءات وبطولات 


ودورات دولية وعالمية عن طريق توفير 


افضل المدربين والتجهيزات وصالات 
التدريب ليرتفع مستوى اللاعبين 
والذي بالتالي يجذب الجمهسور 
لمشاهدتهم وتشجيعهم والاستمتاع 
يعروضهم ٠‏ 500 

أما بالنسبة للمستوى القردي فيجسب 
أن تتوفر في اللاعب الرغبة بممارسة 
هذه اللعبة والتخلي بالاخلاق 
والانضباطية والتعاون مع اعضاء 
القريق واطاعة المدرب والانظمة 


والقوانين والعمل باستمرار من اجل 
رفع مستواه الفني لجذب الجمهور 
وتشجيعه له واستمتاعه بقنون اللعبة. 

وهنا ايضا للاعلام دور كبير ثي هذا 
المجال وذلك بدعم اللاعبين واظهسار 
نشاطاتهم وتغطيتها ونقل اخحبارهم 
باستمرار للجمهور. 

والدكتور حسين توقة؛. حاصل على 
شهادة الدكتوراة في ادارة الامن القومي 
عام 198 بامتياز وهو اول من حصل 
على الحزام الاسسود في الاردن مسن 
الدرجة الاولى عام 7 والثانية عام 07١‏ 
والثالثة عام 77 والرابعة عسام 75 
والخامسة عام ؟مو1. 





المشارع تعادل مع 
العباسي وصعد للثالتة 


تعادل فريقا المشارع والعباسي بهدف 
لكل منهما وذلك في قي المباراة التي جرت 
على ملعب البتراء ضمن دوري الدرجة 
الرابعة. 

وبهذه النتيجة ضمن فريق المشارع 
الصعود الى الدررجة الثالثة . 





كاس الغالم للناشئين 





مصر تفوز على نيجيريا ٠:‏ 


1 وتخرج من البطولة 


+ صعد منتخب نيجيريا للناشثين الى 
الدور النهائي في تصفيات افريقيا 


لبطولة أكاس ألعالم للناشئين التي 

يي تشياي بي شير اب من العام 
5 على الرغم , من خسارته امام 
منتخب ناشثئىي مصر 88 في مياراكة 


الاعادة التي أقيمت بالقاجره يوم أمس, 
نظرا لفوز نيجيريا في مبساراة الذهاب + 
#/صفر . 


وقد سجلت نجيريا اولا بواسطة 
لورنئس في الدقيقة 8؟ في الشوط الأول 
الا إن عذت نصار تعأدل لمصر بعد 
دقيقتين وأضاف نبيل محمود همدف 
الفوز في الشوط الثاني . 


م 
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“ب يأ” تؤخة يعين الاعتبار 

حب يربق 

جتسسم 

اعر. ؟! يليا اضافة الى عدم توفر الاتارة الكافية. 
بسسان 















ار ' زمديد بعض التجهيزات الضرورية. 






ل رن اللاكمين وغيرها من الملاحظات ‏ 


رسالة 





لس سهان ايو 


*- ترهونزين ياسين العضايلة : 
سد ان لقضاه يفتتح المدينة الرياضية 


3 


يبر 





نسح سب رب افتتح السيد سالم القفماهة محافظ 
م عق كرك يوم امس المدينة الرياضية 
ده . ى ٠‏ “الحافظة وقد أقيمت مياراة ودية بكرة 







:شمال ومنتخب الجنوب حيث اسفرت 
“كن فوز الشمال ١/١‏ والشوط الاول 
سفر ( شمال . 
55 نهاية المناراة قام السيد القضاه 
«تسليم الفريق الفائز كاس المباراة. 
من يطولة العدناتية الكروية 
5- دلتنشيطية جرت يوم الخميس مباراة 





» تداقع جماهير الملاكمة ادى الى خلق جو منالاختناق سببه في اعتقادنا 
عدم امننام الكثيرين عن التدخين وعدم وجود منافذ صحية للصالة هذا 


. للذيع الداخلي يكاد لا يسمع صوته .. والسبب استخدامه مكبر موت 
وي والطلوب طبعا اسش خا اه مكبر موت 0 
٠‏ التجبيزات الكهربائية داخل الصالة غير مكتملة الامر الذ حرم مصور 4 

بتلفزيون من الستقاط مشاهد من النزالات التيائية: ويا حبة1 الو يتم 

اء بساط الصارعة الذي يستخدم لتدريبات فريقنا الوطني للمصارعة 

شوحدت قطعه متناترة هنا وهناك. 7 ا 0 

.“ام افتقرت الصالة الى ساعة توقيت ولوحة تبين رقم الجولة واسماء 

ه للكلن المخصص لرجال الاعلام ليس لاثقا على الاطلاق. 

ن ء وهناك بعض اللملاحظات الهامشية التي يمكن تدارسها من خلال لجنة 
متابعة.. وتحية لاسرة الملاكمة وعشاقها ولكل الجهود الطيية. 


خوي الشُديد بين 
تعتبر _عوامل 


” مشج " 4 الاردنية ٠.‏ وما ثامله أن 
س2 زتواصل بطولات الملاكمة المحلية؛ وان تعطي الفرصة للاكمينا للاختكاك 
3 عرييا ودولياء 1 


محمد قدري حسن 


الكرك الرياضية 


بين العدنانية ومدرسة هزاع حيث 
اسفرت النتيجة عن فوز العدنانية ١.4‏ 
والشوط الاول ”صقر 

سجل اهداف المباراة راكان العفايلة 
هدفين وكمال الضمور ومتمد عبد 
العريز العدنانية وسجل لهزاع موسى 
الجبور. وجرت ايضا يوم الجمعة 
مباراة ينفس البطولة بين الكرك 
والطيبة الجنوبية حيث اسفرت عن فوز 
الكرك ”5 والشوط الاول *"صفر 
لذكرك ٠.‏ 

سجل للكرك عمر الضمور مدفين 
ونضال الفلنفل هدفا وسجل محددثي 
الطيية عيد البطوش. 

















- لقطة من المسابقات 


كتب : غسان الرفاتي د 
مهرجان ريافي كبير شيدته صاللة 
نادي شياب الحسين مساء امس الاول 
عندما اقيمت مسايقات بطولة الاردن 
برفع الاثقال وبناء الاجسام . 
للبطولة كانت ناجحة من النواحي 
التنظيمية والتحكيمية والفنية وقد 
استطاع غازي العرايثة أن يسجل رقما 
اردنيا جديدا في وزن خفيف التقيل. 
وايفا اللاعب عبدالله العبادي الذي 
حطم الرقم الاردني وسجل رقما جديدا 
في وزن الذبابة 

في بداية البطولة القى الحامي عمر 
الشمرة رئيس اتحاد رفع الاثقال وبناء 
الاجسام كلمة رحب فبها براعي 
البطولة والحضور ؛ وقال: اتمتى ان 
تكون هذه البطولة والبطولاتالقادمة 
مساحمة في رفع مستوى وتقدم الرياضة 
في بلدنا وركز ايضا في كلمته على 
نقطتين اساسيتين كفيلتين برفع 
مستوى ريافة رفع الاثقال وبناء 
الاجسام وهما التخطيط العلمي 
والسليم وتتمية صدق الانتماء في نفوس 
لاعبينا. وقال أن الريافة ليست 
حركات فنية فقط وانما هي ذلك 
الخلق العالي الذي يتحلى به اللاعب 
الممارس لها . 

وف نياية كلمته شكر السيد الغمرة 
الحمور وادارة نادي شباب الحسين 
لوضع كل امكانيات النادي تحت 
تصرف الاتحاد . 

ومن ثم القى الهندس للطان 
خليفات وكيل امانة العاصمة والذي 


رعى البطونة نيابة عن السيد عبد 
الرؤوف الروابدة أمين العاصمة حيث 
تمني لنبطولة النجاح وتلابطال الابداع 
والتطور وبعد ذلك بدات المسابقات 
حيث شارك في بطولة رفع الاثقال 
حوالي ”4 بطلا وق بناء الاأجسام ما 
يقرب من 71 بطلا ء 

اما ابرز مسابقتين في هذه البطولة 
فهي مسابقة وزن الذبابة حيث فاز 
بالمركز إلاول عبدالله العبادي وحطم 
الرقم الأردني والمسابقة الثانية كانبت 
خفيف التقيل حيث فاز بالمركز الآول 
الرباع غازي عرايشة وسجل رقما 
اردنيا جديداء 

أضف الى ذلك ان هناك للعديد من 
الأبطال الذين حطموا ارقامهم .في 
عدة اوزان مختلفة. وقد برز العديد 
من للناشئين الذين لو اعتني بهم 
وصقلت مواهبهم فسيكونونامل الاردن 
في الحافل والبطولات العربية 
والدولية , 


نتئاج رفع الاثقال 
وقد جاءت نتائج مسابقات رفع الاتقال 
على النحو التالن؟ 
وزن الذباية: 
الاول عبد لله العبادي (رقم قياسي 
اردني ) من نادي حطين. 
الثاني علي الزغول من نادي حطين. 
وزن الديك : 


الأول علي يالو - نادى حطين 


ع 


الأحسَام 
والعبادي يسجلاق روممين جد سجّذد ين 





راعي البطولة يسلم الكاس لاداري فريق حطين 


الثاني ناصر الصلاج اشترك بشكمل 
لردي 

الثالث اسماعيل فودة من نادي حطين 
وزن الريسة: 

الاول غارف انيس من نادي حطين 
الثاني » جمال ذيب من نادي حطين 
الثالت ٠‏ اديب عبد الرحمن من نادي 


الأبطال 

وزن الخفية 

الأول موسى الملاح ‏ اشترك بشكل 
فردي 


الثاني محمد رما الذهبي نادي العودة 
الثالث حربي معطفي من نادي البقعة 
وزن المتوسط: 

الاول احمد دغش من نادي العودة 
الثاني محمد ذيب حسن من نادي 


العودة 
الثالث محمد عبدالله اشترك بشكل 
فردي 


وزن ١‏ الخفيف الثقيل : 

الاول غازي العرايثي حطسم رقمه 
وسجل رقما قياسيا اردنيا .جديدا من 
نادي حطين. 

الثاني ياسم طالب من نادي للبقعة 
الثالث فخري عبد الله من نادي 
العودة ١‏ 
وزن متوسط تقيل : 

الأول حكمت ائيس من نادي العودة 


الثاني حسين سعيد من نادي حطين. 
وزن تحت التقيل: 

فاز بالمركز الاول ماجد غئيمات من 
نادي العودة 

وزن الثقيل : 


الأول عبد الرؤوف العابودي من نادي | 


العودة 
وزن فوق الثقيل: 
الأول يوسف سعيد .. من نادي حطين 
الثائي فتحي المومني فردي 
نتائج الفرق 

الأول نادي حطين وجمع ١‏ نقطة 
بفارق نقطة واحدة فقط معن نادي 
العودة 

الثاني نادي العودة ١٠١‏ نقطة 

الثالث نادي الابطال وجمع 57 نقطة 
+ الرابع نادي البقعة وجمع 05 نقطة 
من هذه النتائج نلاحظ مدى تفوق 
ناديي خطين والعودة عن باقي 
الاندية . 

بناء اجسام 

شارك في هذه البطولة ع5 لاعبا يمثلون 
عدة اندية وكانت نتائج الفرق كما يلي١‏ 
الاول - نادي سبورتهنج وجمع .منقطة 
الثاني نادي التجوم وجمحع 1414 نقطة 
التالت ١‏ نادي الابطال وجمع 5" نقطة 
وفي نهاية المباراة سلم السيد خليفات 
الجوائز والكؤوس على الفائزين. 





لم00 


العلاقات الثقافية ومدير الاتحاد 


بيه هيه ممع ويه مدعل ور 


مياحثات الوفد الاردني في يقداد 
وسائل تطوير وتعزيز الحركة 
الشبابية في البلدين الشقيقين | 
بغداد ‏ بترا اجرى الدكتور عيد الدحيات وزير الشباب مع السيد 


عبد للفتاح امين وزير الشباب العراقي حولة من اللمباحثات هنا ظهر 
امس تناولت الامور الشبابية ووسائل تطويرها وتعزيزها بين البلدين 





وحضر المباحتات عن الجانب الاردني السيد صالح الكباريتي السفير 
الاردني قي بغداد والسادة محمد جميل ابو الطيب مدير عام مؤسسة 
رعاية الشباب ووقاص التل مدير العلاقات العامة وللثقافية ورئيس 
قسم الاتحادات الرياضية فيما حضرها عن ظجانب للعراقي مدير 
الريافي . 

وكان الدكتور للدحيات واعضاء الوفد قد حفضروا سباح امس 
الاحتفال الذي اقامه الاتحاد الوطني لطلبة وسباب العراق لناسبة 
اليوديل الففي لتاسيسه وزاروا نادي الشباب الرياضي . 





ل##» ل 2 الااتتشاظظفظة؟] : 1[ ) 


تصلوية الاردن برؤاع الاتقالوبب: 









١ 
1 
ا‎ 


هل يشارك العربي ببطولة 





كان من ايرز قرارات الاتحاد العري 
لكرة اليد في اجتماعه الذي عقسده 
بالبحرين برئاسة الامير فهد بن ناصر 
رئيس الاتحاد اقامة بطولة الاندية 
ايطال الدوري الثانية عشر خلال 
نيسان ١١4“‏ في دولة البحرين ا 
جمهورية توئنس على ان تقام اليطولة 
رقم ؟٠.‏ ثبي مصمر العربية عام هذه١ا‏ 


فريق النادي العربسي بطل الدوري 
سبق ان سارك في البطولات السابقة 
للاندية الابطال فبل سيشارك في هذه 


الاندية ابطال العرب بكرة اليد ؟ 


2 


- فريق النادي 






العربي لكرة البد 
البطولة ام ان الامكانات المادية . ستقف 
عائقا امام مشاركته. 

اتحاد اللعبة وادارة النادي ووزارة 
للشباب مطالبون بتوفير الامكانات 
المادية والفنية لضمان مشاركة فريق 
العربي في هذه البطولة. 

وجاء ف قرارات الاتحاد كذلك اقامة 
بعلولة للناشئين مواليد 6٠اداء‏ صيف 
العام القادم في المغرب او البحرين 
واقاسة دورة للمدربين في الامارات 
ودورة لتحكام ى العراق . 








اسما يه 


6 
اللساسسلسست2ة 
لالاسسم 


احدما لابعيد سل لادا لحسَين 


ف الشابات في المملكة للاشتراك في 


أاخبار من وزارة الشباب | 


تسلمت السيد نييده حميد مقوضة 5 
مرشدات العاصمة سهادة تقديرية من 3 

| ابارة مهرجان المناعات الاردنية 

:: الثالث تقديرا لتجبود التي قامت بها . 


من جهة اخرى واققت وزارة الشباب 


على اقامة دورة تدريبية لقائدات 
؟ مرشدات الفرق الاهلية لمحافظة 3 
العاصمة وهذه الدورة ستعقد في العقبة 37 
في الفترة من 1١6‏ .را/لام. 


كما تم توجيه الدعوة لجميحع مراكز 





الدورة من اجل اعداد القائدات لقيادة 


فرق المرشدات في المراكز. 


! الشهابية وسكة العقبة 





وديا بالكرة 


تقام يوم الخميس القادم على ملعب + 














» كنف فريق النادي الوطني لكرة 
السلة تدريباته مؤخرا باشراف المدرب 
اللذعب لالدو 
'ومتابعة ادارية من قبل السيد روبيرت 
:! هيدا بديان وذلك مسن أجل الوصول 
بالفريق الى اقعى درجات الاستعداد 
للمشاركة في بطومة اندية الدرجة 
[ الثانية كموسم 1485 والتي تنطلق يوم 
ف الجمعة بعد المقبل. حيث ين 
الوطني بتفاؤل كبير للعودة للى 
3 مصاف الكبار خاصة بعد ان دعم 
؟ مفوفه بلاعب الارئوذكسي اسحق 
© الرشق . 

واعتمد الوطني لهذا الموسم (؟١ا)‏ 
عبا هم؛ بخيت النجارء هاكوب 
محسرجيان؛ نديم نحاس. زيد تور 
الدين. سيل العنائي. علي ابو كلام ١‏ 


لي السابق امجد الرشقى ' 


سلة الوطني .. جاهزة لبطولة الثانية 





 -‏ فريق النادي الوطني 


ان فريقد يوامل تدريباته منذ خمعسة 


ويذكر ان للوطني سيلعب في 





المجموعة الثائية الني تفمه مع فرق 
الكرك . اليومننمن. العودة؛ العقبة. 
النرهة. الياشمي ومويلح. وسيلعب 
الولسي اول مبارياته امام العقبة 


اللقاءات الودية التدريبية وحقق نتائح 
مشدعة ويفيف .. ان المنافسة على 


المعود لبذا الموسم ستكون حامية دين 


م مدرسة معان الشاملة مباراة ودية بكرة + 
8 القدم بين فريقي نادي الشهابية ف 
8# ومؤسسة سكة حديد العقبة على كاس 9 


5 


» رئيس رابطة الاعلام يتسلم درعا تكريميا من الكلية 









هين المباراة التهائية 8 مقدم من مكتب تنشيط السياحة في 5 


.فسن احتفالات كلية حطين بعيد 


وأيقسس مال م 7 
1 يلاد جلالة الحسين» اقيمت امس 
5 . .ا رزعاية السيد غسان بهجت التلهوني 


عدةة 


.لمباراة الختامية لبطولة كرة اليدء 
بع اللاثك ” 'لتي نظمتها كلية حطين بمشاركة عدد 
ردك دنا “ين كليات المجتمع وقد حضر الحفل 
ب وندعبب ب'لختامي الدكتور صميدالرحيم عارف - 
٠‏ نييب. عميد الكلية والسيد محمد جميل 
.ا ند :عبهالقاير ‏ رئيس رابطةالاعلام 
يوي الرياضي ونائب عميد كلية الانددس 
0-7 .. والسيد تيسير الناظر ‏ مدير النشاطات 
4 7540 , بوزأة التعليم العالي وجمهور غفير يقدر 
حب :3-3 ياكثر من الفي مشاهد شجعوا اللقاء 


جار ' 


.وى ا 7 © الختامي طيلة سوطيهء وتمكن فريق 
5 ى. 71" كلية حطين ‏ المنظم - من القوز على 
3 ل فريق كلية الاندلس بواقع ومه؟ وقد 

جاءت وقائع اللقاء مثيرة في لحظاته 
. . الاولى حين بقي الفريقان متعادلين 
يئة 1" وقيل ان يبدأ فريق حطين بالتقدم 
ري , ل الدقيقة ٠؟‏ من الشوط الاول ؟6/ردء 








اليترول الكروية 


0 نممن بطولة مصفاة البترول 












لايق 





6 والجمعية العلمية الملكية اسفرت 
..-* عن فوز الذخيرة العنبكرية بسبعة 


بحي اصدقف مقايل لا شيم احرز 




















بلئله “3 الاهداف محمد خرابشةء جمال 
سسب , ولي ! عطية؛ حبيب جمال وحسن 
نود محمد ,. 
٠ -‏ 
حاقل 
وندن 
3 
رييالم أويء 
ل يله ١‏ 
5-5 ] مطروح للبيع بالمزاد العلني كامل 
0 ولي القطعة رقم ؟؛ من حوضى البلد رقم 5 
يك حي الجركس رقم ١‏ من اراضي قرية 
بى قرء» ١ ٠.‏ | الرميقا والبالغة مساحتها 390 مترل 
لعي ** | مربعا وهي من نوع الملك والمنشاً 
اين و سهمنها بناء مؤلف من احد عقر غرفة 
اه من الاسمئت سقف اممنت مسلحج 
ديا" | نانع مساحتيا السطحية 550ه مترأ 
و تريعا: البتاه مبماط بسور اسمنتي 
| مرضه 0٠‏ سم وارضية البناء من 
. يبيد ؟ | الاسمنت. كما يوجد اعمدة اسمنتية 
1 






أعلان رابع 
صادر عن دائرة تسجيل 
ارافي الزرقاء 


وقد اعتمد فريق حطين على جمال 
البحيري وقسيم عبيدات والسحار في 
البناء ومحمد الساقعي ومحمد طه 
وخزاعله على الدائرة في حين كان فريق 
الاندلس بعتمد على لاعبيه كمال ابو 
السندس وخالد القيسي وعلي سعيد 
على الدائرة يعد تمرير الكرة في الخارج 
مما اعطاهم الفرصة لاكتساب اكثر من 


غربة جزاء . 
بالشوط الثاني وامل قريق حطين 


تقدمه وقدم لاعبوه لمحات فنية عالية 
وجاء هذا الشوط ملينًا باللمحات 
واللعب الجماعي من كلا الفريقين 


فخرج فريق حطين فائزا 1+١‏ لتند 
المباراة بمجملها لمالح حطين 54 5؟ 


٠‏ قام بادارة الميارآة السادة؛ فائق 
الحموز ‏ رزق الممري ‏ حسين خراعله 


درعا لرابطة الاعلام الرياضي من , 
الكلية . 0000 
السيد محمد قدري حسن - تسلم درعا 









امجدود: الرصيفة بموجب سند الثاسين 
رقم ىم تاريخ ةا 

قد احيلت كامل القطعة الموصوعة 
إعلاه مع ما علييا من يتاه عان اسم 
[وززوى الاخير اليد عبد القادر فحن 
خطاب احالة مؤقته بمبلخ وقدره اثنان 
وعشرون الف دينار. 

اله غنة بالشراء عليه مراجعة 
هذه الدائرة خلال مدة ١5‏ يوما من 
تاريخ نشر هذا الاعلان ف اححدى 
له حل المهلية : على أن لا يقل الخهم 
ن ثلاثة بالمابة - 58 
عن ف 07 قاء 

مدير تجيل ارافي الزرا 


لجريدة الرأي 

- السيد محمد جميل عبدالقادر تسلم 
درعا لجريدة الشعب وكتاب شكر 
لمؤسسة التلفزيون والاذاعة. 

كاس اففل لاعب بالبطولة تسلمه 
اللاعب كمال ابو الستدس من كلية 
الاتدلس ٠‏ 

كاس الفريق المثالي لقريق كلية 
تدريب عمان تسلمه السيد محمود 


الحديدي: مشرف التربية الريافية _> بذل اعضاء اللجان المنظمة لهذه ِ صعد منتخبا قطر وكوريا الجنوبية الى 
: | اللباراة النهائية لنهائيات كاس اسيا * 

؟ الثانية للناشئين المقامة حاليا في 4 

5 الدوحة والتي ستقام يوم عد الاثنين . 


بالكلية 
كاس الفريق الاول تسلمه اللاعب 
عمام السحار رئيس فريق كلية حطين 





95 
نامر الحشوش. 
تحت رعاية السيد محمد الحوامدة: 

رئيس لجنة بندية جرش وبحضور 
اعضاء مراكز الشباب والاندية 
والجمعيات الخيربة واولياء الاصور 
حرت في قاعة مركز سباب جرس 
التعفيات ظنيائية لبطولة كرةٌ الطاولة 





تشّاطات مركز شباب 


بمناسية ذكرى الولد النبوي الشريفك 
وميد ميلاد جلالة الحسين المعظم اقام 
مركز شباب سوف نشاطات رياضية بين 
فريق المركز وللدرسية الشاملة الثائوية 
بكرة السلة والطائرة وكرة الطاولة٠‏ 
وذلك بحضور أعفماء الركز وطلاب 
الدرسة الشاملة وعدد من مشاق 
الريامة واشرف على النشاطات مثرت 
اللركز السيد امين احمد ومعلما التربية 





درع الكلية التكريمي تسلمه كل من 


الحكمين فائق الحموز ورزق المصري | 
لقيامهما بادارة معظم لقامات هذه | 
البطولة وتسلم يقية الحكام ميداليات 7 


تذكارية من الكلية. 


» اقامت ادارة كلية حطين حفل شاي ع 
بعد نهاية البطولة على شرف راعي + 


البطولة وضيوف الكلية والفرق + 
المشاركة . وفيوف الكلية والفرق بي 


البطولة من المعلمين والمعلمات 
والطلبة جهودا مشكورة ادت الى تجاح 
هذه البطولة. 


التي اقامها مركز شباب جرش 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 
وعيد ميلاد جلالة الملك الحسين والتي 
شارك فييا كل من نادي جرش 


الرياضي جمعية الفيحاء الخيرية - فرع 
جرشء الجمعية الشركسية فرع - م 
جرش ١‏ نادي سوف الرياضي مركز خخ 
شباب سوف؛ نادي ساكب. نادي م 
ريمون. نادي غزة هاشم؛ نادي 3 
مرصعء نادي كقرخل» نادي ميم 3 


سوف» مركز شباب جرش . 


وقد اسفرت المباريات عن النتائج / 
التالية : فاز يبطولة المجموعة الاول + 
الطالئب عوني ظلحراز من نادي غزة ع 
هاسّم وفاز بيطولة المجموعة الثانية | 
الطالب نامر حشحوش - من مركز + 
سباب جرش وق المباراة النهائية فاز ع 
اللاعب نامر حشحوش من مركر ع 


شباب حرش ولي نهاية المباراة قام 


السيد رئيس لجنة البلدية بتوزييع / 


الكؤوس والميداليات على الفائزين . 


نوف 
الرياضية نعمان عضيبات ومحمود 
العتوم وفيما ياي النتائج . 


فوز مركز الشباب على الدرسة ] 


الشاملة بكرةٌ الطاولة *: صفر. 


تعادل الفريقن بكرة السلة بواقع : 


. نقطة لكل منهما‎ 0٠ 


للدرمة الشاملة .1١‏ 


معان . 





قطر وكوريا الجنوبية 1 


للنهائي 


وجاء صعود قطر يعد قوزها فلن 
كوريا الشمالية ١‏ صفر سجله راشد 
شامه في السُوط الثاني كما صعدت 
كوريا الجنوبية بكوزها على السعودية 
١“صفر‏ سجله المدافع السعودي خالد 


الهجير بالخطأ قى مرماهء وستلتقي 


بعد ذلك السعودية وكوريا للشمالية 


يوم الاثنين ايغا لتحديد المركزين 
الثالث والرابع . 


بطاقة رياضية 





الاسم ٠‏ ثامير حرز الله . 
العمر: ١8‏ سنة. 
اللعبة: كرة قدم. 
النادي عمان . 


اللاعب المفضل مكليا عصام ظتاي + # 
ل سفيان عشيشء وعالميا احمد راهي + [ 
اما في كرةٌ الطائرة فقد فاز فريق © 


ميشيل بلاتيني . 
الامنية ؛ تطوير الكرة الاردئية. 











له المدرب امجد الرشق قال للدستور 


مساه آول أمس - 


رينساتا 
وكوكوفا 





تصدر فريقاايسلنها والاتهاد 
السوفياتي اولمبياد الدوري السابيع 
والعشرين الدولي للتطرتح والذي 
بدىء يوم ١15‏ تشرين الحألي ويستمر 
حتى ١١‏ كانون الاول القادم ٠.‏ 
نقد تساوى الفريقان برصيد ما 
نقطة لكل منهما اثر فوز ايسلندا على 
الارجئتين ١١”‏ وتعادل الاتخساد 
+ السوفياتي مع فريق انجلترا للرجال 
بنتيجة ٠‏ لكل منيما 
وقد جاءت انجلترا بذلك في المركز 
الثالث بفارق نصف نفطة. 
| ولي مباريات القمة فازت يوغسلافيا 
+ على كويا بنتيجة ١,5‏ مقايل ٠١.5‏ فيما 
اجلت مباراتان. : 
وفازت المجر على بلغاريا بنتيجة 
ذ ؟/١‏ وبقيت مباراة مؤجلة. 
كما فازت اسكتلندا على أسبائيا 
نتيجة 8؟ مقابل ه١.‏ 
8 ونازت الولايات.المتحدة على تشيلي 
] بنتيجة ه؟ مقايل 8... 
وفازت رومانيا على الصين بنتيجة م,؟ 
مقابل م - بينما بقيت مباراة مؤجلة. 
وتعادلت تشيكوسلوفاكيا مع بولندا 
| بنتيجة ١,5‏ لكل منهما ويقبت مياراة 
مؤجلة. 
وفازت كندا على فنلندا بنتيجة م؟ 









اكثر من فربق . 





سيدات الصين يفزن بدورة 
نوفىي ساد لتنس الطاولة 
فازت العمين دبطولة تنس الطاولة للسيدات في دورة تنس الطاولة الدولية 
القتوحة السابعة والعشرين في نوقي ساد بيوغوسلافيا بعد أن تغلبت على 
تشيكوسلوماكيا في ثلاث مجموعات منتالية في الباراة التي جرت بينهما هنا 


وكانت الصين قد تغلبت على بولند! ؟ صفر ف الدور الأول وهزمت المجر 
+؟ في الدور الثاني وفازت على الاتحاد السوفيتي * صفر في الدور الثالث 
قبل ان تلتقي مع تشبكولوفاكيا في للدور النهائي ٠‏ 

مثل الصين جنخ لي جوان وتشن جينغ في مباريات الفردي فد التشيكيتين 
كاسالوفا وماري مراتشوفا ومثلها في مباريات الزوجي ميليوز 


مقابل م.. 

وفي بطولة القمة للسيدات فاز الاتحاد 
السوفياتي على السجر بنتيجة ١١‏ الا 
أن اللاعبة السوفياتية مايا بطلة العالم 
تعادلت قي لقاء مع منافستها المجرية. 
كما تعادلتسّ انجلترا مع الصين ١.6‏ 
لكل منيما وبوغسلافيا مح رومانيا ايفا 
5 لكل منيما. 












0 م 1 7 2 
7 ف عاك ا لاردن 0 3 
نس مى سسدارم يونت وثوي زوللا 
ومدة عشرة أشي يكل تركيب اطارات لسباررتك 
من أجود أمواع الاطاراءت العالمية ومنكافة الأقيسة 
طريق الحزام - بالقرب من بِسْلدٌ . البتراء 
محطة'صوفر 1 
بين الجمرك والتلنزيون رقرب الينال الاهليى 
واقنا: ويلك 


بعمان ثه يلاقي الدرهة واليومنتسن. 





المباشرة ببناء مبنى 
لنادي مؤدة 


الكرك - بترا - باتعر دادي مؤنة 
الرياضي بانساء مبني له بمساحة 
1٠٠‏ مترا مربعا على قطعة ارض 
تبرعت بها للبلدية دعما للنادي 
لتشحيع الحركة الرياصية . 

وذكر السيد كابد الصصرايرة رئيس 
النادي ان تكاليف الدني تبلخ 
حوالي 13 الف دينار تناهم ورارة 
الشياب دجزه منه وسينه دمع بقية 
المملغ من التبرعات, 7 





ايسلندا تقساسم روسيا الصدارة 
ولقاؤها مع هونج كونج لم يحسم بعد؟ 


وكانت نتبجة الفرق العربية. 
سيدات .. كما بلي ١‏ 

فاز فريق الامارات على فريق ويلز 
د دك 

وخسر فريق العراق امام تركبا .1.١‏ 
وخسر فريق بوريا امام نيوزيلتها ٠.28‏ 
مقابل 6 م. 
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اسورو 


5 . اعدام المتامر على العرش 

البريطاني بيركن واربيك . 

مدل معاهدة كابيل للسلام 
تنهي. الحرب الاهلية الثائية في 

وير 

- استقلال دوفيتا شيلزويغ 

وهولستين عن الدنمارك. 

2ل استقلال دوقيسة 

اللوكسميرغغ عن هولتدة- 

64 2 خلع أول رئيس للبرازيل 

ديودوددا فونسيكا أثر ثورة في قوة 

البحرية . 

5 أمريكا تهزم اليابان ف 

معركة تاراوا في الحرب العالمية 

الثانية . 

1 - مظاهرات معادية لأمريكا 

في شوارع أنقرة وميادرة امريكية 

لانهاء النزاع بين تركيا واليونان 

حول .قبرص . 

70 الصين الشعبية تحتل 





ال ته 
جامة جنايات العامة تقس 
اسرا رميس مايهدم لاطت 


قررت محكمة حنايات القاهرة 
استمزار حبس الفنانة المصرية 
ماجدة الخطيب على ذمة التحقيق 
في القضية المتهمة فيها يتعامل 
ا مخدرات.. 

وكانت الفنانة :ماجندة الخطيب 
قد تقدمت للمحكمة بطلب 
للافراج عنها بعد أن قضت محكمة 
النقض المصرية. بالغاء الحكم الذي 
صدر ضدها سابقا بالأشفال الشاقة 
لمدة خمس سنوات وذلك بسبب 
'فساذ هذا الحكم في الاستد لالات". 


وقررت مخكمة. الجنايات: اجراء 


العاشر من كانون اول" القاذم مع 
باقي المتهمين . 
ويذكر أن ماجدة الخطيب قد 


كما تدين تدان:. 
.. والتعب والراحة . 


. فالعيش أخذ ورة * 


محاكمة .جديدة اللفنانة الحظيب فى ' 


يضرب فيمن يتقلب به الزسان بين 


لا تستكن لزمان 8 





كبرسنيها كعضو دائم في مجلس 
الأمن الدوليء 

7*7 ب بوليفيا تعلن حالة الحصار 
وحكومة اليمين تعلن عن مؤامرة 
للاطاحة بها . 

97 29 أسرائيل تستعسرض 
دياباتها على الحدوذ اللبثائية 
الجنوبية في محاولة لائذار سوريا 
والقوات الفلسطينية . 

6 تن جموع من اليروثستانت 


تحتسد ف شوارع بلفاستث بايرلندة 


الشمالية للاعراب عن معارضتها 
للاتفاقية الانجليزية ‏ الايرلندية. , 


من مواليد. هذا اليوم 


اللؤرخ الانجليزي توماس بيدش 
لتخولا)ء 
الملحن الاسباني. مانويل دي فالا 
( "لوكس 154). 










الفقر والغنى والذل والعز 


ما للزمان أمان 
كما تدين .تدان 

















اربمد ‏ الدستور - ضمن احتفالات 
جامعة اليرموك بعيد ميلاد جلالة الملك 





الاميرة فخر النساء 


تفتتح . معرضا لرولا 
الشقيري يوم الثلاثاء 


عمان - بترا يقتتح بعد غد 
الثلاثاء برعاية سمو الاميرة فخر 
النساء زيه معرض لوحات تشكيلية 
للسيدة رولا الشقيري في قاعة 
المعارض في المركز الثقافي الملكي 
ويستمر لفاية الثاني من الشهر 
المقبل. 

ويذكر ان الفنانة أحدى تلميذات 
سمو الاميرة فخر النساء زيد. 


تحية الى كوثر النشاشيبي 
واحدة من راثدات المذيعات» 
وخلال *” عاما من العمل البناء 
الهادف لا تزال كوثر النشاشيبسي 
علي راس عملها ويعد أن قامت 
باعداد وتقديم عدة برامج تخدم 
الاسرة الأردئية ها هي اليوم تقدم 
وبنشاط برنامج (رسائل شوق) 
همزة الوصل بيننا وبين أهلنا 
الصامدين في الأراضي العربينة 
المحتلة فتحية لها. 


شاهدنا في الاسبوع قبل الماضي» 
الفنان الكبير عمر قفاف في برنامج 
من هنا وهناك يقدم وصلة غنائية 
أستخدمها الخرج حسيب يوسف 
من الارشيقا. 0, 

السؤال هنا: أين هذا الفنان 
القدير» وصاحب المواهب المتعددة 
للاذا .لا يظهر قي مسلساح نا. ولماذا 
لا يقدم برنامجا كوميديا؟ 20 








الذاتية عتوان 





ا كا ع مض الطنورالسشايلرة ف جامعة البرمولت 


الحسين افتتح الدكتور محمد حمدان 
رئيس الجامعة امس معرض الفنون 








التشكيلية لنادي الرسم في الجامعة | 


ومعرض الصور الضوئية للطلبة. 

كما تققد رئيس الجامعة معرض 
التصوير الضوئي. الذي اشتمل على 
صور التقطها طلبة الجامعة. 


وبصد ذلك افتتح رئيس الجامعة 

معرض نادي طلبة عمان في الجامعة 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 
العماني . 


وشارك في الافتتاج الدكثتور عوض 
خليفات نائب رئيس الجامعة والدكتور 
خالد العمري عميك سشؤون الطلية 
وعدد من عمداء الكليات ومدراءع 
الدوائر الاكاديمية في الجامعة» 


بالاضاقة للملحق الثقافي والقنصل في 
السفارة العمانية في الاردن. 


هارون الرشيد باللغة الفرنسية 


باريس ‏ صدر في ياريس أول كتاب باللفة الفرنسية يتناول قصة حياة هارون 
الرشيد الخليقة العباسي الاسطورة الذي كان معاصرا لشبارلمان؛ وقد وضع له 


مؤلقه اندريه كلو الصحفي ودارس التاريخ الذي يعمل لدار . فايار - للسير 
- هارون الرشيح أو عصر الف ليلة وليلة. 

وهارون الرشيد ‏ وهو ابن لأمة يمنية سابقة 
الى شارلمان ‏ كان الخليفة لمدة ربع قرن لامبراطورية عاصمتها يغداد يلد - 
الف ليلة وليلة واكبر مدينة في العالم في عصرها ومرككز الفنون والادب 
والأعمال أيضا ء 


- الذي استهر بأنه اهدى جملا 


ومن خلال هذه السيرة الوثائقية استعرض المؤلف عظمة الدولة العباسية 


وقد الف النائب اندريه كلو - 


والهيكل الاجتماعي والسياسي لهذه الامبراطورية» التي ورثتها العراق 
والعغلاقات بين الامبراطورية العباسية واميراطورية شارلمان وهما أكبر 
امبراطوريتين في القرن التاسع١‏ وبين هارون الرشيد وشارلمان ومن خلالهما . 
العلاقات بين الشرق الاسلامي والغرب المسيحي بالاضافة الى المد الثقافي 
العربي الى القرب. 
1 الذي عمل طويلا في الشرق الاوسط وخاصة في 
أنقرة واثينا وبيروت - كتابا مماثلا حول حياة السلطان العثماني سليمان 
الثاني ٠.‏ 


هولورة بروتت دماحع ١‏ 
تحدئثت صحف تايوان عن مولودة بدون دماغ ؛ فقد ذكرت هذه الصحف ان 
المولودة تبدو طبيعية لكنها بطيئة التصرف فارسلها والداها الى المستشفى في 
اليوم السادس بعد ولادتها فكشف الاطباء بعد التشخيص بواسطة امواج ما بعد 
السمعيات ليس لديها مخ ولا مخيخ الا عنق دماغ. وعلى هذا فهي مولودة 


عديمة الدماغ وهذه حالة نادرة في العالم 


رأى الاطباء ان الاوعية الدموية في دماغ هذه المولودة كانت مسدودة عندما 
كانت جنينا الامر الذي ادى الى عدم نمو الدماغ . واعتقدوا انها لا تستطيع ان 
تيقى على قيد الحياة اكثر من سنة واحدة. 


0 
عن سور الصين العظيم.. 


بدات الصين في .تصوير حلقات تليفزيونية مكونة من 57 حلقة حول سور الصين 
العظيم - ومن المتوقع أن يبدأ عرضيها العام القادم . 

وذكر مسؤول صيني ان الحلقات التئيفزيونية وهي اطول حلقات من نوعها 
يتم انتاجها الصين ستمكن المشاهدين من تكوين صورة مقصلة عن سور الصين 


3 - العظيمٍ :الذي يعد احد عجائب الدنيا: السيع.‎ ١ 
وافتافالمسؤون-انَ محطات التليفزيون المحلية بدات > تصوير ر اقسام السور ا‎ 


منذ عدة شهور كما غطى فريق العمل اكثر من ١١١‏ الف كيلو متر بالسيارات و 











افتتاح معرض الفنان 
عياد النمر 


افتتح في السادسة من مساء أمسء 

في قاعة المركز الثقافي الفرنسي» 
معرض الفنان عياد الئمر والذي 
يستمر حتى الرابع من الشهر 
القادم . 


ٍ - 
عودة أحمد مظهر 
وناديا لطفى للسينما 
بعد غياب طويل عن شاشة 
السينما يعود الفنان القدير أحمد 
مظير بفيلم جديد يحمل عنوان 
(القلب وما يعشق) عن قصة رجاء 
يوسف وسيناريو وحوار واخراج 

احمد التحاس. 
وتعود في نفس الفيلم الفنانة 
ناديا لطفي التي انقطعت عن 


الفن منذ سنوات لظروف صحية. 


العودة الى المجهول: 
سباعية تلفزيونية 
عن قصة وسيناريو وحوار كاتيا 

شابت واخراج ثروت الافندي» 

تصور حاليا السباعية التلفزيونية 

(العودة الى المجهول). 


.يلعب ادوار . البطولية» سعيد | 





ا احمد مامهرء متدنخة ١‏ 











مفعطفدا حيدر زفستة الكيلاني 
















ا خم ميرادله ١‏ لفريعت واؤاره 2 تبوله 7 السمويي» 
عرص وصمول الشهنه انأْضيرةَ هنا العاف مرو حبقانات الزّدا- 
انلرتادية رد ررتركي 2« الروسية و4 اما نح لمن 21 
وأعطرى لعو 0 + دا بهار مطربة عدا . 

لد رهس ادس أ وى الطراهعة 1 3 
كلكش دح 6/2 + ها/ا/ 651013 تولك 8 


0/2 اكه رصوك » ., ١‏ 
اه دكلفتودت 1622.2 عوادت ر السي بعال اليو 











شا | تتفت 0 الكليت 
ع بلبوابم 
2 لس 
تقاريكو رهضت طام ...ورهها. 












1 اعلان الى السادة مساهمي 
شركة فندق الشرق الاوسط المساهمة العامة المحدودة 
. وشركة فندق الكومودون العادية العامة 


قررت لجنة الادارة المؤقتة للشركة التى ستنبثق عن اندماج 
شركتى فتدق. الشرق الاوسط المساهمة العامة المحدودة وشركة 
. الكؤمودور. العادية العامة دعوة السادة المساهمين في الشركتين 
لحضنور اجتماع الهيئّة الغامة القير عادية (التأسيسية) لمساهمي 
الشركة الذي تقرر عقده في قاعة الاجتماعات في فندق ق الشرق 
]2 الاوسط ف تمام الساعة الرابعة من:بعد ظهر يوم الخميس المؤاقق 
ار 1961 للنظن في الامور المدرجة على حدول الاعمال المرسل 
لكل مساهم: باليريد. المسجل: ٠‏ 
+“ يمكن للسادة..المساهمين الذين لم تصلهم الدعوة. للاجتماع 
مراجعة فسخ المساهمين للحضول على نسخة من ا وحدول 
الاعمال. 


ونظرا لاهمية المواضيع التي ستيحث ف الاجتماع المذكور 
.فان لجنة. الادارة المؤقتة تؤكد على جميع السادة المساهمين 
ضرورة. حضور الاختماع. اما من يتعذر عليه الحضور من 
المشاهمين فاته يامكاته توكيل. احد المساهمين لتمثيله حسب 
: صك الوكالة المرسل مع الدعوة. 


لجنة الادارة المؤقتة 















رحمة سليم محمود 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلان 
١‏ تعلن القيادة العامة للقوات "ا المسلحة الاردنية لسلاح الجو 
الملكي الاردني عن طرح عطاء رقم س ج/رش ل /انشائية/ 11١/87‏ 
وهي دهان ابيض واصفر للمدارج . 
؟ - على الراغبين بالاشتراك مراجعة رئيس لجنة اشر بقيادة 
' سلاح الجو الملكي الإرذني للحصول على المناقصة 
+ آخر موعد لقبول المناقضات الساعة العاشرة يوم الثلاثاء 
الموافق ؟ركانون الاول/1945. 










تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في محافظة العاصمة بانها 
قررت الموافقة على ايداع المخطط التعدياي التنظيمي رقم أع ب 
0 تاريخ 1487/6/8١‏ المتضمن القاء الشارع المار من القطعة 
رقم 50 حوض © الذراع الشمالي لوحة 94/"8؟ وحوض 58 
الذراع الغربي واستحداث شارع بديل وحديقة بحيث يتفادى 
هدم الابنية القائمة والمرخصة لدى اللجنة المحلية للتنظيم والابنية 
في امانة العاصمة حيث يمكن لذوي العلاقة الاطلاع على المخطط 
المذكور في مكتب اللجنة المحلية اثناء الدوام الرسمي ولمدة 
شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية وجريدتين 
محليتين حتى أذا كان هناك ما يوجب الاعتراض عليه تقديم 
اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار اليه اعلاه خلال 
المدة السالقة الذكر. 
تحريرا في لاا التهواء 
محافظة العاصمة 
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية 
المحافظة العاصمة 
احمد هنداوي 





تعلن اللجنة. اللوائية للتنظيم والابذية في محافظة العاصمة بانها 
قررت الموافقة على آيداع المخطط التعديلي التنظيمي رقم أغ ب/ 
5 تاريخ 6 المتضمن. تحويل القطعتين. رقم 2155 
8 كشوض لكأم صويوينه الشمالي لوحه 45 من حديقة ومباني 
عامة الئ سكن ج والقاء قرار اللجنة المحلية السابق رقم 947٠١‏ 
تاريخ -1588/11/8 والمتضمن تحويل القطعتين المذكورتين من 
حديقة ومباني عامة الى مركز تجاري لدى اللجنة اللحلية 
للتنظيم والابنية في امانة العاصمة حيث يمكن لذوي الحعلاقة 
الاطلاع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية اثناء الدوام 
الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية 
وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب الاعتراض 
عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار اليه 
إعلاه خلال المدة السالفة الذكر. 

تحريرا في 1441/1١/97‏ 


محافظ العاصمة 


رئيس اللحنة اللوائية للتنظيم والاينية 
لمحافظة العاصمة 


وه الف كيلو متر بالطائرة لتصوير اكبر مساحة من السور في الحلقات. 














ابراهيم . 


للسبيع فنان د يرل 


ماركة نيسان - سقف عالي - موديل 856 استعمال سنة ونصف - 
بحالة ممتازة - تأمين امل السعر "70١‏ نقدا للمعاينة هاتف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلان 

١‏ تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ‏ سلاح الجو 
الملكي الاردني عن طرح عطاء رقم س ج/رش ل/ انشائية/ 26/ 
٠‏ وهي حديد وصاج مختلف . 

٠‏ على الراغبين بالاشتراك مراجعة رئيس لجنة الشراء بقيادة 
سلاح الجو الملكي الاردني وللحصول على المناقصة. 

+ اخر موعد لقبول المناقصات الساعة العاشرة يوم الثلاثاء 
المواقق ؟ كانون الاول ‏ 1945م 





بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلان 


١‏ تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية سلاح الجو 
الملكي الاردني عن طرح عطاء رقم س ج رش ل/راثاث رحم/ركة: 
وهي طاولات مكاتب حديدية» وصناديق حديديةء وقاصات 
للنقود» وفرشات اسفنج. 

؟ - على الراغبين بالاشتراك مراجعة رئيس لجنة الشراء بقيادة 
سلاح الجو الملكي الازدني للحصول على المناقصة. 

* - آخر موعد لقبول المناقصات الساعة العاشرة يوم الثلاثاء 
الموافق *ركاتون الاول/1585م- 


اعلان 


تعلن اللجنة اللواثية للتنظيم والابنية في محافظة العاصمة بانها 
قررت الموافقة على ايداع المخطط التعديلي التنظيمي رقم اع ب 
7 5881 تاريخ 1943/8/٠١‏ المتضمن تغير استعمال القطع ذوات 
الارقام (049. 248. 014: .01١‏ 5ام2 95ه) وجزء من 
القطعة رقم ١6١‏ من حوض 145 أم صويونية الوسطى لوحة 1415 
والمشهرة على المخطط باللون البرتقالي من صناعات خفيفة الى 
سكن ج حسب الاستعمال المجاور لدى اللجنة المحلية للتنظيم 
والابنية في امانة العاصمة حيث يمكن لذوي العلاقة الاطلاع على 
المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية اثناء الدوام الرسمي 
ولدة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة. الرسمية 
وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب الاعتراض 
عليه تقديم اعثراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار اليه 
اعلاه خلال المدة السالفة الذكر. 

تحريرا قي 1983/1١/10‏ 


محافظ العاصمة 


رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية 
ق محافظة العاصمة 
احمد هثئداوي 





ووو 0 
| شل الضاءات والكمر وشيم 














عيون حائرة . . 


لقد شدنا مسلسل عيون حائرة من أول حلقة الى اخر حلقة. وثبت ان 


الفنان الأردني له قدرة مميزة بالتمثيل اكثر من غيره لقد كان مسلسل 
عيون حائرة يطرح مشكلة الطلاق في هجتمعنا وما يجنيه على الأولاد وقد 
طرحها بشكل صفاء وناهد وحبيما لأمهماء حتى حين عرفا انها تركتهما 


من أجل ارضاء مطامعهاء وحريق ابيهم تمسكوا بها وبرَيِي فان مثل هذه 


الأم لا تستحق ان تحمل اسم الأمومة ولقد شدنا الممثل مَكمد عواد وربيع 
شهاب بثقتهم الشخصية بالفعل اما تمثيل عمر حامد فكان بعيدا عن 


دوره وابدعت الممثلة جيانا عيد كثيرا اما الممثلة هالة شوكت فكان 
تمثيلها مصطنعا مع انها ممثلة قديرة وشكرا لكل من ساهم في هذا 


المسلسل الذي اثيت أن بامكان الممثل الأردني ان يقف في الصف الأول بين 
الممثلين العرب ونشكر التلفزيون الأردني ونطالب بالمزيد من المسلسلات 
المحلية وبدورنا تشكر الدستور. 


هدى الجبور 
الفحيص 
الفنان فيصل حلمي , 

والقدرة الفذية الكبيرة ؟ 


من الفنانين الذين استطاعوا أن يثبتوا في صفوف الأوائل» ومن اولثك 


الذين قدموا جهدا مميزا وعطاء مستجدا المطرب الكبير (فيصل حلمي) 

هذا الفنان القدير الذي رسم الأغنية الاردنية داخل وخارج الوطن» اعطى 

وبكل ما يملك من الطاقة الفنية الى جميع المستمعين ونحن كمستمعين؛ 

نقدر عطائه الفني ونقول الى الفنان الكبير فيصل حلمي جميل جدا أن 
. نثق نحن المستمعين بنجاحك المميز وقدرتك الفنية. 


عبدالحافظ خوالدة 











المساشرة العاسرا جرري 


ممتضو 


تعنوس ماميّرااك عريس الها ملذتت لمم لكديها 
٠‏ كعاملاة إنْسَايع ف الغيّرةالصيامم 


ا موإصلري و ملسا 
1 مدع السو دعاق ق عوعاد - ملردىم إلكليمَ العسارم لق 
1 بشركة الرباعلة من الساعة الشامنةصياما وعتى الساعم 


١‏ السام 


تسكن الزرّاء وعوعاد والرصيفة - اللقابلة فلت 





اعلان 


يعلن لاطلاع العموم ضمن منطقة بلدية ماحص أن لجنة 
تسجيل الناخبين لانتخابات بلدية ماحص قد باشرت أعماليا في 
ديوان البلدية وهي تستقبل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط 
المنصوص عنها بالمادة الرابعة من قانون البلديات المؤقت رقم 
0م" لسنة 1245 لتسجيل اسمائهم في سجل الناخبين وهي 
تمارس أعمالها أثناء ساعات الدوام الرسمي في دار البلدية من 
الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الواحدة من كل يوم ولغاية 
يوم الاثئين الموافق 1943/18/85 فعلى المواطنين القاطنين ضمن 
منطقة البلدية وتتوافر فيهم أحكام القانون الحضور الى المكان 
المذكور مصطحبين معهم دفتر عائلة أو جواز سفر ليصار الى 
تسجيله حسب الاصول . 


محمد الدراوشة 
رئيس لجنة تسجيل الناخبين 
لانتخابات بلدية ماحص 


تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في ممحافظة العاصمة بانها 
قررت الموافقة على ايداع المخطط التعدياي التنظيمي أأع ب 
/ تاريخ 1543/7/8 المتضمن تعديل منجنى الشارع المار من 
القطعة رقم ؟19 حوض ؛ نايفه لوحه ١‏ ليتفادى هدم البناء 
القائم عليها والمبنى قبل فرز الشارع المذكور وحسبما هو مبين 
على المخطط المشار اليه اعلاه لدى اللجنة المحلية للتنظيم والابنية 
في امائة العاصمة حيث يمكن لذوي العلاقة الاطلاع على المخطط 
المذكور في مكتب اللجنئة المحلية اثناء الدوام الرسمي ولمدة 
شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية وجريدتين 
محليتين حبى إذا كان هناك ما يوجب الإعتراض عليه تقديم 
اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار اليه اعلاه خلال 
المدة السالفة الذكر. 2 

تحريرا في الا ا/تزفاء 


محافظة العاصمة 

رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية 
لمحافظة العاصمة 

أحمد هنداوي 















































































جدران التستر.. 


إعترف الرئيس الاميركي رونالد ريغان بكل ما تناقلته وسائل 
الاعلام حول وجود اتصالات سرية بين الولايات المتحدة وايران 
تعلق بتحسين علاقة البلدين عبر مبادلة الاسلحة وقطع الفيار 
بالرهائن الاميركيين المحتجزين في لبنان. 
وعلى ما يبدو فان العلاقات الاميركية المقضوعة رسميا شهدت 
5 تدسناٍ ملموسا خاضة وان زعماء ايران يد يتسترون يمياحجمة الولايات 
اللتحدة يوميا ويتستر زعماء الولايات المتحدة بمهاجمة ارهاب الدول 
والافراد والجماعات؛ وخلف جدران التستر الهشة تعقد المفقات 
يون اي اعتبارات سياسية أو اخلاقية أو مبداية. 

الرئيس الاميركي ريغان وعلى الرغم من كل ما يقعله نظام جنوب 
افريفيا العنصري من جرائم وفظائع بحق الانساتية لم يمتلك الجرأة 
الادبية ولا اخلاق رجال الدولة على اتخاذ قرار بمقاطعة نظام 
بريتوريا ولو حنى اقتصاديا؛ كذلك الحال على صعيد نيكاراغوا 
فعلى الرغم من وجود نظام انتخب شرعيا من قيل الشعب الا ان 
الرئيس ريغان يقوم بتاسيس الجيوش وتدريبها وتسليحها بهدف 
اثارة القلاقل والفتن بنيكاراغوا . 

إن محارية الارهاب لا يمكن تجرئتها او تطبيقها على شعب او 
منطقة واهمالها في حالات اخرى. ١‏ 
فالارهاب سواء وقفت وراءه الدول او الجماعات او الاقراد لا 
...3 يمكن ان يعطي نتائج غير نتائجه المرتقبة والمتمثلة بالشوفظى 

ومن واراقة الدماء. 

لقد انهارت جدران التستر واصبحت انظمة الحكم في طهران 
وواشنطن عارية امام اشعة شمس الحقيقة الساطعة. ولم يستطع 
الرئيس ريغان وبكل ما يملك من وسائل الاعلام ان يستمر قي خداع 
العالم وتحقيق ماربه من خلال استخدام سلاح الصاق تهمة الارهاب 
بكل من يخالفه او يعارضهء ولم يستطع نظام الائمة في طهران وان 
استخدم كافة شعارات العالم المناهضة للامبريالية والاستعمار أن 
يستمر في خداع الشعوب الايرانية والاسلامية والعربية بما يطرح من 
ميررات حول استمرار حربه ضد العراق ... 


«القدس , 











شكر وتقدير 

آل الخنان الكعابنه يتقدمون يجزيل الشكر وعظيم التقدير الى 
دولة السيد زيد الرفاعي 

رئيس الوزراء 

لتفضله يتعزيتنا ومواساتنا بفقيدنا المرحوم 
الشيخ علي الخنان الكعابته 

مما كان له اطيب الاثر في تخفيف الاسى والمصاب. 1 
امد الله في عمر دولته ووفقه لخدمة وطننا العزيز ني ظل قائد المسيرة 
الكسين المعظم - . 





عنهم 
سعود علي الختان 


دعادنكد 










آل الخنان الكعلينه ف الاردن يتقدمون بوافر الشكر وعظيم الامتنان الى 
كل الاخوة والاصدقاء والاحباء الذين ممرونا بلطفهم بتعزيتهم لنا 
ومواساتنا بفقيدنا وعميدنا المرحوم 


١ ْ‏ لشمخ علي الخنان الكعاينه 
ا «أبو سعودء» 
سواء كان ذلك بالاشتراك في تشييع الجثمان او الحضور الى بيت العزاء 
لو ارسال البرقيات واكئيل الزهور او الاتصال هاتفيا ويخصون بالشكر 
رئيس مجلس الاعيان والاعيان ورئيس مجلس النواب والنواب والقائد 
العام للقوات المسلحة الاردنية ورئيس هيئة الاركان وضباط القيلدة العامة 
ومدير الامن العام وكبار ضياط الامن والوزراء وقاضي القضاة والوزراء 
السابقون وجمبع المسؤولين واعضباء السلك الديلومسشى العربى. مما كان 
جميعا بموقور الصحة والحافية. 
لا اراكم الله مكروها يعزيز 
عنهم: سعود على الخنان 





للبم يك سر ري 02 
مادبا آل الفرح وعشيرة العزيزات ينعون ببالغ الحزن والاسى ابنهم 
الماسوف على شبايه المرحوم الطيار 
فيكتور فريد الفرح ا 

الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الامريكية اثر حادث مؤسف عن 
عمر يناهز ١4‏ عاما. 1 3 
هذا وسيشيع جثمانه الطاهر في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة ٠‏ 
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح حناته. ١‏ 
تقبل التعازي للرسجال في جمعية الارض الطيبة /, آل صوالحه ولنتسام 
في منزل شقيك فارس الفرح الكائن في حي العزيزات في ماديا ولمدة 
ثلاثة ايام . 

7سطصو و وو سحي جر سي ويج سس مص 1391 

شكر على تعاز 
أل سعد وعشيرة الزريقات يتقدمون بجزيل الشكر وعظيم الامتنان 
لكل من تفضل بمواساتهم برحيل الفقيد المرحوم 
يوسف نجيب جريس سعد 

مواء كان ذلك بالاشتراك ي تشييع الجثمان او الحفور الى بيت 
القزاء أو بارسال البرقيات وأكاليل الزهور ويخصون بالذكر معالي 
رئيس مجلس النواب السيد عاكف الفايز ومعالي السيد صلاح ابو زيد 
وسيادة المطران ايليا خوري والقس المحترم فكتور دياب 
والارشعندريت الجليل الاب حنا سليمان رلجين اعتبار هذه الكلمة 
بمثابة شكر خاص لكل منهم . 





يلي" لا اراهم الله مكروها بعزيز 
مدائقا ,. 
7 اواك سس وسوس زرو ع وج 3 9109770197 
محم ايل 35 55 
ليتقلا بيء نعي عميد آل قتاديلو ْ 
كي . ينعى آل قناديلو وانسباؤهم واقرباؤهم في الفقتين والبلاد العربية 
لشي 00 يدهم الغالي + ا 5 
يا الحاج نايف فياض قناديلو 
0 0 والد محمد ومروان ونديم قناديلو 1 
: الك بي الي انتقل الى رحمته تعالى مساء يوم الجمعة 200/31/10 تويار2 
بينراف 2 يناه سيعة وثمانون عاما قضاها في اعمال البر والتقوى وقد شي .م 
3 الطاحر ظهر يوم امس السبت- 5 552 
3 تقبل التعازي في منزل ابن اخيه المبندس عصام قناديلو الواقع خي 
فاحية الرابية خلف فاحية الحسين مقابل حديقة الاميرة ايعان لمده 
ش ثلاثة ايام بعد الظهر وللنساء يمنزل الفقيد الكائن في ضاحية الامن العام 
١5‏ الفوار السابع قرب مركز الملكة علياء للفحوصات السمعية. 
1 





له اطيب الاثر في تحفيف المصاب داعين المولى العلي القدير ان يمتعهم 
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أ كام بالدجن الفعل يكقَّ عدم من المواطنييت- يترص متكت 


اصدرت | اتلسكربية 
الاسرائيلية احكاما مختلفة بالسجن 
الفعلي بعق عدد من المواطتين بتهم 
امنية مختلفة . 8 
فقد حكمت الحكمة السكرية فى 
اللد على الشاب حسين احمد الحجة 
(57 عاما) بالسجن القعلي لمدة ٠١‏ 


كصا حكمت تفس المحكمة على 
الشاب اسامة سالم الوحيدي ١١(‏ 
عاما) من مكان النمارية بالسجن 
الفعلي لمدة ثلاثة شهور وغرامة مالية 
مقدارها 5٠٠‏ شيكل ورشق حجارة 
والقاء مولوتوق . 

وحكمث المحكمة ايضا على الشاب 
على مسلم ابو للروس (؟١‏ عاما) من 


كاريكاتير اسرائيلي.. 


وحكمت ايضا على الشاب داود 
العناتي 5١(‏ عاما) بالسجن الفعلي 
لمدة 5 سنوات ومثلها مع وقف 
التنفيذ . 


وحكمت نفس للحكمة عللى الشاب 
ابراهيم العملة (6؟ عامة) بالسجن 
الفعلي لمدة * سنوات ومثلها مع وقف 
كما حكمت المحكمة ايضا على الشّاب 
حسان احمد الحجة ١1(‏ عاما) 
باللجن الفعلي للدة ثلاشة سنوات 
ونصف ومثلها مع وقف التتقيذ . 

ووجيت لهم للحكمة تهم امنية. 

اوتراق عنهم المحامي ابراهيم ابو 


وحكمت للحكمة العسكرية في نايلس 

على الشاب خالد سليمان احمد 
الخطيب (؟١١‏ عاما) من سكان مخيم 
نور سمس قضاء طولكرم بالسجن 
الفعلي لمدة 3 سنوات و + سنوات مع 
وقف التنفيذ بتهمة العضوية 3 
حركةالمقاومة الفلسطينية وتنظيم 
اخرين والقاء مولوتوف. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

شكر على تعاز 

عشائر المناصير / مباد ‏ يتقدمون بوافر الشكر والامتنان الى دولة 
رئيس مجلس الاعبان ١‏ ودولة العين بيجت التنهوني والاعيان والنواب 
واصحاب المعالي نائّب رئيس الوزراه والوزراء واصحاب العطوفة مدير 
الامن العام ورؤساء المؤسسات ووكلاء الوزارات ومدراء الدوائر ورجال 
القوات المسلحة ورؤساء البلديات ووجهاء العشائر والاصدقاء على 
مواساتنا بالفقيدة المرحومة , 

الحاجه فضيه خليق السلامه 

7 زوجة الحاج المرحوم نويران نهار 

سائلين المولى ان لا يريهم مكروها . 


اعم لج 

























“27 “© تعي وخيه فاضل *” 
آل هاشم واقرباؤهم وانسبلؤهم في ضفتي المملكة وخارجيا ينعون 
بمزيد الحزن والاسى عميدهم وو د 
جمال شاكر هاشم 

ا والد السادة علي وغازي وظافر هام 
الذي انتقل الى جوار ربه ظهر يوم امس عن عمر يناهر ١م‏ عام قضاها 
في اعمال البر والتقوى وسيشيع جتمانه الطاهر ظهر اليوم الاحد 
117/هه من مسجد كلية الشريعة جبل اللويبدة الى مقبرة ال 


هاشم في سحاب . 
رحمته واسكنه رحيب حنانه . 












تغمد الله الفقيد بوا 
نقبل التعازي في منزل ولده علي جمال هاشم الكائن في جبل اللوديدة 
/ قرب مدرسة الاميرة بسمة شارع المتنزه ولمدة ثلاثة ايام صياحا 
للنساء ومساء للرجال. 


> جُتججُُتلاتلتاتاتتتا 0 لش 2 00 
نعي فاضلة 


تنعى عشائر المشربش وبشارات وعباسي وقندح ودحابره وطويرش 
وعياش وحوراتي ودواني ونشيوات وانسباؤهم واقرباؤهم بالاردن 
والخارج ببالغ الحزن وعميق الاسى المرحومة 


جميله سليم دواني ( مشريش) 
زوجة المرحوم يعقوب متربش 


ووالدة المقدم المتقاعد عطاس مسَربسشٌ (ايو الرائد ) ونائل واديل 
وسييله وسميره وليلى واسمهان وشقيقة كل من حمال والدكتور كمال 
والدكتور جلال والدكتور كامل وامال 

التي وافتها المنية مساء يوم الجمعة اتيك ف مدينة الحسين 
الطبية عن عمر يناهز 1 عاما قضتها في اعمال البر والتقوى وسيشيع 
جثمانها من منزل ولدها غطاس ‏ الثانية والنصف ظير اليوم 
+جراام امه ليصلى على روحها الطاهرة في كنيسة المقبرة في الثالتة. 
والنصف لتوارى بعدها لتراب ٠‏ 

تقبل التعازي في منزل ولدها غطاس الكائن في ضاحية الامير حمزه بن 
الحسين اسكان الضباط / شارع الواحة رقم ه منزل 8١5؛‏ برقيا 
تردنفنيلة 





















ا ااا 171 رزو ا ا 1111117 
شكر على تعاز 

آل الشربجي واقرباؤهم وانسباؤهم يتقدمون بوافر الشكر ومظيم 

الامتنان الى جميع الاهل والاصدقاء والاحبة الذين واسوهم بفقبدتهم 


إلغالية المرحومة 
ذكية الشربجي 


مواء كان ذلك بتشييع الجثمان او الحضور لبيت العزاء او ارسال 
البرقيات راجين اعتبار جذه الكلمة بمتابة شكر وعرفان خاص لكل وأحد 


ملهم. 1 
ونسال الله ان يحفظكم جميعا والا يريكم مكروها بعرير. 
جججبللجللي<جهجهجهههْتتات7ت5755ييبيبيبيت7072 _ _ 05217575 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ديا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادي وامخار حي مدق الله العظيم 






نعي سيدة فاضلة 


سكان النصارية بالسجن الفعلي لمدة 
شهرين وغراعة مالية مقدارها ...+ 
شيكل بتهمة رشق احجارة . 

كما حكمت أيمًا على الشلب حامد 
فهيد رويسات ١١(‏ عاما) من 
التصارية يالسجن للفعلي لمدة شهرين 
وغرامة مالية مقدارها 76٠0‏ شيكل 





الحاخام اليهودي وبيده 
التلمود يقود الاعتداءات 


فد العرب.. 
















ام 


- 


بتهعة رشق الحجارة. 
وترافع عتهم المهامي راغب ابو 
غزللة ٠.‏ 

وحكمت للحكمة العسكرية في رام 
الله على الشاب جواهر الشوابكة من 
سكان مفيم القوار وهشو طالب 
بجامعة بيسر زيمت بالسجن 
الفعليلمدة خمسة شهور و ١١‏ شهرا 
مع وقف التنفيذ بتهمة الانتماء لحركة 
المقاومة الفلسطيئية . 

وترافعت ته المحامية فيلتسيا 


لاتغر. 
وحكمت المحكمة على الشاب داود 
المنامرة من سكان بني تعيم قَماء 
الخليل بالسجن الفعلي لمدة خمسة 
شهورٍ و ١١‏ شيرا مع وقف التنفيذ 
بتهمة الانتماء لحركة المقاومة 
وترافع عنه المعامي علي غزلان. 
وحكبت الحكمة أايضا على كل من 
جمال شعبان الغزاوي ومنير نعمان 
ورفيق محمد ذوو وعبدالحكيم غنام 
وهم جميعا من سكان مخيم الجلزون 
قضاء رام الله بالسجن الفعلي لدة بنة 
ونمف ومثلها مع وقف التنشيذ لكل 
واحد منهم بتهمة الانتماء لحركة 
المقاومة الفلسطينية وتنظيم آخرين. 
وحكمت ايضا على الاب ابراهيم 
موسى ابو عين من سكان البيرة 
بالسجن الفعلي لمدة سنة ومثلها مع 
وقف التنفيذ بتيمة الانتماء لحركة 
المقاومة الفلسطينية وتنظيم اخرين. 
ومن جهة ثانية افرجت السلطات 
الاسرائيلية عن يوسف شامخ ذوقان 
(؟17 عاما) من مجيم بلاطة بعد 
قضاء محكوميته البالغة ١5‏ شهرا في 
سجن تايبلس ٠.‏ 






يتقدم آل ابو صوفة وأل أومت واقرباؤهم وانسباؤهم يعظيم 
الشكر والامتنان لكل من تفضل بمواساتهم بفقيدتهم الغالية 


المرحومة 


الحاجة صفية مساق طاطم اومت (ام وليد ) 


زوجة عبدالكريم ابو صوفة 
سواء بالمشاركة في تشييع الجثمان أو الحضور الى بيت العزاء 
أو بارسال البرقيات أو بالاتصال ماتفيا ويخصون بالذكر دولة 
السيد أحمد اللوزي رئيس مجلس الأعيان وعطوفة الدكتور 
: بسام الساكت أمين. عام الديوان الملكي وعطوفة الدكتور زهير 
خليفة مدير عام صندوق التقاعد وموظفي صندوق التقاعد 


وموظفي البتك المركزي - 


لا آراكم الله مكروها بعزيز 
انا لله وانا اليه راجعون 


سس سوج سس م ع سصور رج امت ود عت 1190101971 
نعي فاضل 


ينعى ال الشعلان المرحوم 


الحاج محمود عبدالفتاح الشعلان (ابو عمر) 


الذي انتقل الى جوار ربه يوم السبت الموافق .1587/1١١/5‏ عن عمر 
يناهز هه عاما قضاها في اعمال الير والتقوى : 0 
ملاحظة: تقبل التعازي في بيت الفقيد الكائن في جبل النظيف آاخر 


موقف السرفيس. 


722222 يي يلير 77ر7 اتيت 
شكر على تعاز 


آل صافيه واقرباؤهم وانسباؤهم في 


الاردن والخارج يتقدمون بوافر 


الشكر وعظيم الامتنان الى كل من واساهم يفقيدحم الغالي المرحوم 
يوسف توفيق صافيه 


نواه كان بالحضور الى بيت العزاء او ارسال البرقيات راجين اعتبار 


هذه الكلمة بمثابة كر خاص لكل 


لا اراكم الله مكروها بعزيز 


شكر على تعاز 
آل محبور وآل ابو الوفا (عرايه) 
واقرباؤهم وانسباؤهم يتقدمون 
بالسكر والامتئان لكل من واساهم 
بفقيدهم الغالي المرحوم 


الحاج عبدالفتاح مصلح 
دحبور 
سواء كان ذلك بتشييع الجثمان او 
الحضور لبيت العزاء اوارسال 
البرقيات راجين اعتبار حذا شكرا 
وعرفانا لكل منهم. 
لا اراكم الله مكروها بعزيز 
ااتطورو ل ست تت 07 كك 
نعي فاضل 
تنعي عشيرة العتوم ال الشبلي 
بمزيه من الحزن والاسى فقيدهم 
القالي المرجوم 
جياد حسين شبلي العتوم 


شقيق السادة علي والمحامي ياسر 


ينعي آل العطعوط وكمال وانسباؤهم في الضفتين بمزيد الحزن والاسى 
فقيدتهم الغالية المرحومة 


الحاجة خديجه عارف كمال 


زوجة الحاج عادل العطعوط ووائدة الدكتور نافز ووائل ونائل وخالد 
وحازم والانسة نائلة 
التي انتقلت الى رحمته تعالى في مدينة نابلس يوم الجمعة الماشي . 
تفمد الله الفقيدة يرحمته واسكنها فسيح حنائه. 
تقبل التعازي بعد عودة الاهل من الضفدٌ الغربية وسيعلن عن ذلك في 
احينه ٠.‏ 









وفلاح 

الذي وافته المنية يوم امس وقد تم 
تشبيع جثمانه الطاهر الى متواه 
الاخير بعد صلاة العصر . 

تغمد الله الفقيد يواسع رحمته 
واسكنه فسيح حنائه . 

ملاحظة : نقبل التعازى للرجال في 
منزل سقيقه علي الكاثن ي الدوار 
الخامس شارع البحتري خلف كلية 
الملكة علباء قرب قفرند سوير 
ماركت وللنساء في منزل والدة 
الكائن في جبل عمان اول طلوع 
جبل عمان عمارة ابو قورة, 


اناتلموانا اليم راجعوب 


نعي فاضل 
آل ابو بند منالعباسية لي 
الضفتين والخارج ينعون بمزيد من 
الحزن والاسي فقيدهم القالي 
المرحوم 
الحاج عطا حسن ابو سند 


الذي انتقل الى رحمته تعالى 
صباح امس السبت عن عمر يناهز 
هم عاما. قضاها اعمال البر 
والتقوى ٠‏ 0 7 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته 
واسكنه فسيح جنانه ٠‏ 

تقيل التعازي لترحال في منزل 
ولده احمد الكائن في جيل الاشرفية 
بجائب السو الهرة وللنساه قي 
منزل ولده محمد الكائن في جبل 
الاشرفية بجانب السوق الحرة. 

مجيييميُهؤُِِؤكؤُؤجح بي ان 

نعي فاضلة 
ينعى آل حجه ف الاردن فقيدتهم 


الغالية المرحومة 

والتي وافتها المنية يوم الجمعة في 
عرابه بتاريخ 15812201716 تغمدها 
الله بواسع رحمته واسكنها فسيح 
جئاته . 

تقبل التعازي للرجال لي منزل 
مصطفى الكاتن في الزرقاء جيل 
الاميرة رحمه وللنساء في منرل ابن 
عمبا طاهر محمد معطفي الكائن 
ف جبل عمان ٠‏ الدوار الثالث , 
مقابل سلطة وادي الاردن ولمدة 
ثلاثة ايام - 
















تبح كد 
7 15 1 


مرح مصدر مسؤول في بلدية 
بيت لحم بأن البلدية ستعمل 
على تأمين تسويق المنتوجات 
الزراعية البلدية لمزارعي قرى 
المتطقة من خلال الوق 
المركزي للخضار والفواكة. 





افراد اإلعائلة ومحاكمته 
قامت السلطات الاسرائيلية ياغلاق منزل المواطن موسى حسين شاور 
التميمي المؤلف من ادبع غرف ومنافع والواقع في متطقة جيل الرحمة 
في وادي ابونصير في المديفة وذلك بحجة اعتقال ابن صلحب المنزل 


3 الشاب تضال والحكم عليه بالسجن لمدة ١4‏ عاما بتهم امنية قبل حوالي 


الشهر. 
وقد اميلت السلطات الاسرائيلية صاحب المنرل فترة من الوقت 
لاخلاء محتويات المنزل. 


مديرية زراعة طولكرم توزع رخص مشائل 
الحمضيات 

قامت مديرية زراعة لواء طولكرم وبحضور السؤولين عن المشائل 
العليا ورئيس الغرفة التجارية ومدير معيد خذوري بتوزيع رخص 
مشائتل الحمفيات حيث يلغ عدد هذه الرخص ١١‏ رخصة وتم توزيع 
رخص بيع المشاتل ايضاء 

وصرح سهيل بركة مدير الزراعة بانه سيجري توزيع باقي الرخص 
بعد قيام اللجئة المختصة بالكشف على هذه المشاتل ‏ 


ترميم وتجميل دوار في وسط نابلس 
تقوم بلدية نابلس هذه الايام باعادة تصليح وتجميل الدوار الواقع في 


منتعف المدينة» وتقوم باستكمال انشاء الحدائق العامة وزرعها بالورود 
الاشجا ها بنوافير العياه لاضفاء الجمال على المدينة 















نحي فاضل 
آل نسيبه في الضفتين والوطن العربي وخارجه ينعون بمزيد الحزن 
والاسى فقيدهم العزيز عميد العائلة المرحوم 
أنور زكي نسيبه 
الذي انتقل الى رحمته تعالى في بيت المقدس يوم السبت ١‏ ربيع اول 
ناه الموافق «ركاء كدوا 
تخمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنائه. | _ 
تقبل التعازي في منزل اخيه الدكتور حازم نسيبه بعد عردة الاحل من 


ٌْ تعزية ومواساة . . 
اسرة «الدستور ٠‏ تشاطر آل نسيبة احزانهم بوفاة الفقيد 
الكبير 
المرحوم الاستاذ انور نسيبه 
وتتقدم من أل نسيبة الكرام باحر التعازي والمواساد 
داعين المولى ان يتخمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه. 


بجا سسيحس حوس عوج هت وت ووو 7ن اوج ود س1 
نعي فاضل 

ينعى آل الجرف وبشناق والدجاني والعباسي والسذن وعبداللطيف ي 

الففتين والخارج فقيدهم. 
الحاج عبدالله حسين الجرف 

الذي وافته المنية مياج يوم اول امس الجمعة الموافق 5١‏ ١51مة١‏ 
حيث تم دهنه بعد صلاد يوم الجمعة عن عمر يناجز 7 عاما . 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته . 

تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن ف الزرفاء . شارع النزهة مقابل 
بقالة شويكه . 


وفيات يوم امس 





عمان ‏ المرحوم الحاج عبدالقادر عبدالعظيم الشعراوي 
اربد ‏ المرحوم عز الدين احمد قاسم ملكاوي 

عمان ‏ المرحومة الحاجة حليمه عبدالرحمن البنا 
عمان ‏ المرحوم عبدالمجيد حسن عودد 

الزرقاء ‏ المرحومة خيرية عبدالقادر اسعد 

الرصيفة ‏ المرحوم سمير موسى محمود موسى قدومي 
اربد المرحومةالحاجة فضه يوسف بني ماني 

اريد ‏ المرحوم الحاج عبدالرحمن ابراهيم الشوامين 
عمان ‏ المرحوم الحاج سالم سليم الحلوق 

عمان ‏ المرحوم الحاج خضر ابراهيم ابو حليمه 

ماديا المرحوم احمد محمد رشيد ابو صليح 
الجبييه ‏ المرحومة الحاجة خيرية عبدالرزاق القواسمي 
عمان ‏ المرحوم عبدالرحيم محمد عرفات 

اربد ‏ المرحومه الحاجه نحمه احمد الزعبي 


رحميم الله جميعا 
انا لله وانا اليه راجمون 





سلسم 


نمي فاضل 
تنمس عشيرة الزوغة- العجارمة ا 
المرحوم فقدان 
شحادة نوري القاسم جواز سفر 
الزوغة 


الذي انتقل الى رحمة ربه يوم 
الذميس ١ ٠١‏ تقبل التعازي في 
منزل المرحوم في قرية الروضة 
ناعور. لا اراكم الله مكروها بعزير 
وانا لله وانا اليد راحعون ‏ 





اعلن انأ ممدوح متمود متمد 


أحمد مصسري الخكنسية من فقدان 
جواز سقري الصادر من القاهرد رقم 
حمدجم مادر بتاريخ 3 ١١‏ قمة1 


الرجاء من يعد عليه أن يسلمه 
الي السفارة المصرية دعمان لو 
الاتصمال مع فندق وادي البيل 
لحينلافاة 


























الحسين ومباركت يَعصّدانجاسَتِينَ مغلقتين 


بحث!| لعلاقات الثثعايية وتحرامستجدات يالنطمه 
تحادثات | الرفاءيوصدق مناولت سيل تخزء بزالتغاون الارد هي المصتري 


القاهره ‏ بترا استؤنئفت مساء 
امس في قصرر القبة المباحثات الرسمية 
بين جلالة الملك الحسيئن وسيادة 
الرئيس محمد حسني مبارك رئيس 
بجمهورية مصر العربية عنك علددا 
جلسة مغلقة واصلا خلالها بحث 
العلاقات الثنائية بين البلندين 
الشقيقين واخر المستجدات التي 
تشهدها المنطقة والجهود المبذولة 
لعقد مؤتمر دولي للسلام. 

وواصل الجانبان .الاردني تتوكاسة 
السيد زيد الرفاعي رئيس الوزراء 
والملصري برشاسة الدكقتور عاطف 
صد قسي رئيس مجلس الوزراء المصري 
محادثاتهما حول غلاقات التعاون 
بين البلدين وسبل تعزيزها وتحقيق 
اماني الشعبين الشّقيقين والقضايا 
ذات الاهتمام المشترك ٠‏ 

وضم الجانب الاردني ,في المحادثات 
السيد عدنان ابو عودة وزسر البلاط 
والسيند حسين حمامي السفير 
الاردني'. 
وضم: الخجانب المضري الدكتسور, 
عصمت عيد المجيد نائب رئيس " 
الوزراء وزير الخارجية والسيد ايهاب 





في القاهره. 5 


وهبة السفير المصري في عما 
وكان الزعيمان العربيان قد 'عقدا 
اجتماعا مغلقا. في قصر القبة بعد 
الظهر فور وصول جلالته الى القاهرة . 
كما عقد الجانبان الاردنئ يرئاسة 
السيد زيد الرفاعي. رئيس الوزراء 
: والمصري برئاسة السيد الدكتور 
عاطف صدقي مياحشات اولى في قصر 
القبة بحضور وفدين من الجانبين. 
وكان جلالة الملك الحسين قد وصل 
' الى القاهرة قبل ظهر امس حيث 
كان سيادة الرئيس محمد حسني 
مبارك في استقبال جلالته في مطار 
القاهره الدولي.. ثم صحب حلالته الى 
قصر القبة حيث جرت مراسم 
الاستقبال الرسمية. 
ولدى وصول جلالته وسيسادة الرئيس 
مبارك الى قصر القية إصطحب 
سيادة الرئيس مبارك جلالة الملك 
الحسين الى منصة الشرف حيث 
عزفت الموسيقئ: السلامين سي 
الاردنسي والوطنسي _المصري . 
استعرض الزعيمان ثلة. من ا 
الشرف وضافحا كبسار. المستقبليسن 
السادة الدكتور رفعت المحصوب 










رئيس مجلس .الشعب والدكتور عانٍ 
لطفشسي رئيس مجلس الشورى 


والدكتور عاطف صدقي رئيس 
مجلس الوزراء والدكتور يوسف والي 
نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة 
والدكتور عصمت عبد المجيد نائب 
رئيس: الوزراء وزير الخكارجية 
والدكتور كمنال الجنزوري ناشب 
رئيس الوزراء ‏ وزير التخطيط 
والتعساون الدولي والمهتدس سليمان 
متولي وزير النقل والمواصلات وصفوت 
الشزيف وزير الاعلام وفؤاد سلطمان 
وزير .السياحة والدكتور يسري 
مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة 


١‏ مبارك يكزم الحسين 
القاهرة ‏ بترا اقام سيادة 
الرئيس محمد حسني مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية حفل 
عشاء مساء امس على شرف جلالة | 
املك الحسين في قصر الضاهمرة 
حفرما اعضاء الوفد المرافق 
لجلالته وكبار' رجال الدولة في 
جمهورية مصير العربية. 0 


اللقّاءالثالث عشربين الزعمين. 
عَلاقات اليلدّين موذج للتعاون المستمس 


القسامرة اه ٌ 
٠‏ والابحاث - 

يعد اللقاء بين جلالة الملك الحسين 

وسيسادة الرئيس حسني ميارك 
ة هو اللقاء الثالث..عشر بين 
نذ استئنافة العلاقات بين 
ايلول عام كهدلاء 
ويأتي اللقاء بين الزعيمين في ضوء 
الاتصالات التي اجراها حلالة الملك 
الحسين أخيرا مع بعض قادة العرب 
بالاضافة الى.. جولته الاوروبية الاخيرة 


الدراسسات 






والتي تمثل جهدا مكثفا من جانب 2 


الاردن لعقد المؤتمر الدولي للسلام. 
ان العلاقات بين مصر والاردن بعد 
نموذجا اللتضامن العربي كما ان 
التعاون المستمر بين سيادة الرئيس 
ميارك وجلالة الملك الحسين يعد قوة 
دفع لمسيرة السلام في الشزق الاوسط: 
وكان اخر لقاء 500 قي 8 اب 
المافي حيث بحثا قضايا المنطقة 
الراهنة 

اما اللقاء الحادي عشر بين 
الزعيمين فكان بالاسكندرية في 5 اب 
الماضي يينما كان اللقاء العاشر في 
عمان في ايار المافي بين الزعيمين 
حيث بحثا الاوضاع الدولية. 

اما اللقاء التاسع فكان في اذار 
وتناول الزعيمان خلاله آخر تطورات 
الموقف.وجهود السلام والمواقف العربية 
والعلاقات الثنائية بين مصر والاردن . 
يينما كان. اللقاء -الثامن في 15 
تشرين .الثاني 85 حيث التقى سيادة 


الرئيس .مبارك وجلالة الملك الحسين 
في مسقط خلال احتفالات سلطنسة 
عمان بعيدها الخامس عشر. 

اما اللقاء السابع فكان في عمان قي 









اواخر تشرين ١لا‏ 0 حيث أجرى.. 
الزعيمان تقيِيمَا كج التطمورات: 
التي شهدتها المذ 3 تلك الفترة , 
واثرها على التحرك السياسي لخدمة 

القضية الفلسطينية . 


ويعد لقاء سيادة الرئيس جسني 

مبارك بجلالة المللنك الحسين 
نيويورك. في اواخر ايلول 94806: هو 
سادس لقاء بينهما وتم خلاله بحث 
كيفية استخدام الاتفاق الاردني 
الفلسطيني لدقع عملية السلام 4 
الشرق الاوسط. 


ا 


0ك القاسم 0# تدحت 
جولة عربية للحسين ١‏ 


قال السيد مروان القاسم رئيس 
الديوان الملكي الباشمي ان زيارة 
جلالة الحسين لمصر هي المحطة 
| الاولى في جولة عربية 0< سيقوم 
بها جلالته خلال الايام القليلة 
القادمة بيدف توحيد الملف أ 
| العربي . 

وقد جاء ذلك في تصريح ادلى به 
السيد القاسم لاذاعة مونت كارلوا. | 








كما تركزت مباحثاتهما اثناء اللقاء 

الخامس في ١١‏ ايلول 486 على إجراء 
'تقييم سَامل للجهود المصرية الاردنية 
المشتركة لتحقيق السلام في الشرق 
الاوسط. 


ويعتبر هذا اللقاء ركيزة اساسية 


يمكن ان تنطلق منها جهود عربية ٠‏ 


مكثفة لتنشيط عمليات البحث عن 
السلام العادل والدائّم بالمنطقة. 

«اما -اللقاع الرابع فكان قي الغردقة في 
اذار قمة واستيحدق يححبت 
التطورات الهامة قي المنطقة. 

ويعد لقاء العقبة في كانون الثاني 
6 هو نالث لقاء بين سيادة الرئيس 
حسني ميارك وجلالة الملك الحسي 
وكان هذا اللقاء خطوةٌ ميمة ف سبيل 
مزيد. من التنسيق والتفاهم بين مصر 
والاردن وتاكييدا على الجدية التي 
تعمل بها القيادتان في كل مسن 
القاهرة وعمان لتدعيم التعون بيسن 
البلدين في اطار التشاور المستمر في 
المجال السياسي. 

وقد سبق هذا اللقاء لقاء القاهرة 
بين سيادة الرئيس وجلالة الملك في' 
كانون الاول 584 الذي يعمد ثاني 
اما اللقاء. الاول بين الزعيمين فكان 
في عمان حيث قام,سيادة الرئيس 
مبارك بزيارة للاردن ق تشرين الاول ' 
84 ردا على القرار الشجاع لجلالة 
الملك الحسين ياستئناف العلاقات 
بين البلدين في ايلول كدوء 


ترثن بحيرة نا ضرم ن التسيب بزلازل/ل السودان 
تر برع لمي . السدالعالىي حعى مصورصن الجفاف 
وول ذكهرباء تعاد ل استخدام ,“"مليون طن مازوت 


القاهيرة: ق ان .أ:- اكد تقرير 

للمجلس القومي للانتاج والشؤون 
الاقتصادية براءة بحيرة نساصر 
الموجودة خلف السد العاي مما ينسب 
لها من التسبب في وقوع الزلازل 
بمنطقة اسوان. 


وقال التفرير الذى وضع بعنوان 

«تقييم اثار السد العالي بعد مضي 
عشرين عاما غلى انشائه: ان السد قد 
حقق نتائج بالغة الايجابية بعالنسية 
للاتتصاد المصري وساضمم قي 


تطويره 2. 


مهرجان «المريد » السابع 
.يبدأ اعماله في بغداد -اليوم 


بقداد - واع تبدأ في بغداد اليوم 
اعمال .ميرجان المريد. السابع برعاية 


م وناقد عربي ا 
وتلقى ي ثي الممرجان الذي اصيح 
تقديدا سنويا قصائد شعرية تعبر عن 





إلاية 7 وأمالها ٠‏ ويعقيد الشعراء 
الوفد الاردني يشيد 
يصمود العراق 


'بفداد - يترا د حيا إعضاء الوفد 
الاردني السذي يشارك في فعاليات 
مهرجان' المريد الشعري 'المقرر إن 
يبدأ هنا الوم صمود وثيات الحراق قي 
وجنه الاعتداءات الايزانية المتكررة 
على الارضص العربية. 


واشادوا خلال زيارَة لهم امس للجبهة " 


الشرقية. في القاطغ الاوسط من: منطقة 
العمليات بالتضخيات الخسام التي ' 
يقدمها ابناء القوات. المسلحة العراقية 


والادياء والتقاد جلسات حوار 
“ يتناولون فيها واقع الشعر العربي 
المعاصر ودور القصيدة وخاصة 
«قصيدة الخربٍ» فق دقع النضال 
القومي خطوات الى الامام في مواجية 
أعداء الامة العربية. 0 
وستصدر عن المهرجان جريدة يومية 
ب )1١1(‏ صفحة وستخصص الصهف 
المحلية بدورها. ملاحق خاصة لنشز 
القصائد ولقاءات مع الشعراء والادياء 
والمفكرين والنقاد . 

وخصصت لتغطية هذه الفعاليات 
اذاعة اطلق علييا (اذاعة صوت 
المريد ) تبث ث برامجها يوميا لمدة اثنتي 
عشرة ساعة تبدآ من الساعة الثائية 
عشرة ظيرا وعلى ثلاث موجات هي 
الراف. ام لانحاء العراق وموجة 
متوسطة بذيذبة مقدارها 385 
كيلوهيرتس بالساعة للخليج والجزيرة 
العربية وموجة قصيرة. موجية الى 
اوزوبا واميركا: ‏ ' 








وجاء في التقرير ان الدراسات التي 
قامت بها جيات عدة مؤخرا اكدت 
.ان السد العالي والمتشات الملحقة به 


تتحمل اكبر زلزال محتمل حدوثه 


وان الاثار الجانبية للسه العالي 
معروفة منذ البداية وان المشكلة تكمن 
ُ ع الاهتمام بالمشروعات المكملة 


5 التقرير ان اجماني الطاقسة 
الكهربائية المولدة من السد العالي 
حتى العام 16 يبلغ مليارات 
و 551 مليون كيلو وات ساعة تعادل 
في استخدام المازوت مقداره . 6 
مليون طن. 
كما بين التقرير انه تم استصلاح 

--5 الف 'قدان بمياه السد الغالي وانه 
ينتظر ان تصل مساحة الأرامضي 
المستصلحة الى مليون و ١٠؟‏ الف 
فدان مع نياية العام القادم وهو الرقم 
المستهدف من السد الغالي بالاضضافسة 

الى زيادة الساحة المحصولية الى 

)1١(‏ مليون فدان وارتفاع مساحة 

الاراضي المزروعة ارزا الى نحو مليون 

فدان واكه التقرير ائه لولا السد 
العالي لما زادت هذه المساحة عن +١١‏ 

الف قدان فقط. 


ونوه التقرير ة في الختام بدور السد 
العالي فى توقير المياه للزراعة المصرية 
مع انخفاض كمية مياه الفيضان في 
الستوات الاخيرة بصورة ملحوظة 
وحمايته لمصر من الجفاف الذي 
تعرض له الحديد من الدول الافريقية . 


الخارجية والدكتور فتحي سرور وزير ٠‏ 


التعليم والتعليم العالي والسيد حسين 
حمامي السفير الاردني في القاهره 
وكبار المسؤوليين المدنيين 
والعسكريين . 

ويرافق جلالته سمو الامير عبدالله 
بن الحسين والسيد زيد الرفاعي 
رئيس الورزاء والسيد عدنان ابو عودة 
وزير البلاط وسمو الامير رعد بن زيد 
كبير الامتاء. 

وكان في وداع جلالته لدى مقادرته 
ارض الوطن سمو الامير محمد الممثل 
الشخصي لجلالة الملك والسادة رئيس 
مجلس الاعيسان ورئيس مجلس 
النسواب ورئيس الديوان الملكي 
الهاشمي والقائد العام للقوات 
المسلحة الاردنية والوزراء وعدد من 
كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. 


- وادى سمو الامير محصد الممثل 


الشخصي لجلالة الملسك اليمين 
الدستورية امام جلالة الملك الحسين 
ويخضور هيئة الوزارة كنائب لجلالته 
طيلة غيابه عن ارض الوطن. 


وغادر على الطائرة ذاتها السيد. 


أيهاب وهبة السفير المصري في عمان. 








باريس - ق .نأ - تجري جامعة 
الدول الصسربية اتصالات مع ل 
السوق الاوروبية المشتركة لعقد مو 

اوروبي - عربي على مستوى ورا 
التخارجية. 

ورجحت مصادر دبلوماسية عربية ف 
باريس أن يعقد اللؤتمر بعد ان تتول 
بلحيكا رئاسة المجموعة الاوروبية في 
كانون الثاني المقبل لبحث تورات 
الأوضاع في الشرق الاوسط وقضايا 
الارهاب الدولي. 


سيئول ‏ رويتر - هددت كوريا 
الجنوبية امس: ببناء سد لمواجهة السد 
الذي : تقوم كوريا الشمالية بينائه 
ولحماية سيئول من اي فيضان محتمل 
وربما اعادة مياه اي فيضانات تحدث 
الى كوريا الشمالية مرة اخرى . 

وقال وزير الاتشاءات لي كيو هيو 
أن كوريا الجنوبية سوف تبني سدا 
بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح 
الفاصلة بين اليلدين اذا لم توقف كوريا 
الشمالية مشروعها الخاص بيناء خزان 
.على احد روافد نهر هان الذي يخترق 
سيئول . 

وقال السيد لي في اجتماع لاعضاء 
حزب العدالة ' الديمقراطي* الحاكم 

تجري دراسة اجسراءات مضصادة 
مختلفة من بينها بناء سد في الجنوب 
قيصا يتعلق بمشروع السد الشماليء 
وقال انه تجري دراسة ثلاثة اماكن 
ممكنة لاقامة هذا السد. 








سيثول - أ.ف.ب لاعن عندد' من 
البرلانيين امس ان لي كي بايك وزير 
دفاع كوريا الجنوبية عرض على 
النواب صورا ملونة تظهر الاعلام 
> منكسة في بلدة كوريا الشمالية في 
المنطقة المنزوعة السلاح بين دولتي 


اذاعبا يوم الاثنين. المافي بشأن وفاة 
كيم ايل «سونغ - 
وقد عرض لي هذه الصور للدفاع عن 





دمشق -وقالات - ومل:الى: دمشق 
مساء امن رئيس اليمن الجنوبي 
حيدر ابو يكر العطاس » وعقد اجتماعا 
مع الرئيس حافظ الاسد ‏ 

ومن المقرر أن يتوج هالرئيس 
العطاس: الى الجزائر اليوم وفقا لما 














مؤتمر عربي اوروبي العام المقبل 
' لبحث اوضاع المنطقة وقضايا الارهاب 


كوريا الجنوبية تهدد بانشاء 
سد يواحجسه «السد السشمالي » 


.وفاة كيم :..فخ شمالىي مصون! 


كوريا وذلك لتبرير الانباء الاو العي , 





العطاس بدمشق في طريقه الى الجزائر 


القاهرة ‏ بترا قال جلالة الملك 
الحسين أن المؤتمر الدولي هو مفتاح 
السلام في الشرق الاوسط وان قراري 
مجلس الامن الدولي ١4+‏ وم هما 
الاساس لحل القضية الفلسطينية 
ومعالجتها بكل. ابعادها ‏ 

واكد جلالته في تصريحات نشرتها 
الصحف المصرية الصادرة صباح 0 
أن تغيير الموقف الفلسطيني في 
لحظة لن يؤثر على عزمتا م 
الاستمرار ببذل اقصى طاقاتنا لخدمة 
الشعب الفلسطيني ومساعدته ودعمه . 
واضاق .جلالة الحسين يقول ان 
السلام العادل والمشرق هو مسؤوليتتنا 
الاولى تجاه الاجيال القادمة. 
واوضح جلالته ان تحقيق السلام , 
يكمن في دعوة السكرتير العام للامم 
المتحدة للمؤتمر الدولي يمشاركة 
الدول الخمس الدائسة العضوية قٍِ 
مجلس' الامن وجميع اطراف النزاع يما 
فيها منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي والوحيد لنشعب 
الفلسطيني . 

واضاف جلالته ان هذه الدعوة بعد ان 
كانت مرفوضة اصبحت مقبولة من 
كثيرين كانوا قد رفضوها في الماضي 
ومن بينهم الاتحاد السوفياتي.وفرتسا . 

وقال جلالته انني اغتقد' انه من خلال ' 
احاديثنا في الولايات المتحدة حول 
هذا الموضوع فقد قطعنا مراحصل 
واشواطا بعييدة نحو عقد المؤتمر 
الدولي الا ان خطانا قد تغثرت نتيجة 
الخلاف الذي 'وقع بسبب عدم تمكن 
قيادة المنظمة من اتخاذ الموق الذي 
كاد يؤدي للنتيجة, المطلوبة وذلك 
باعلانها عن عدم قبول: قراري مجلس 
الامن الدولي وشجب الارهاب في 
مرحلة التفاوض: مما ادى الى توقف 
التنسيق بيننا وبين قيادة المنظمة. 


0 





ونقلت مجلة «المستقبل: امس عن 
المصادر التي وصفتها بانها حسنة 
الاطلاع ان الجانب العربي اكسد 
للجائب الاوروبي انه لا يرب في عقد 
الؤمر. الذي سيكون الاول من نوعه 
على المستوى الوزاري خلال فترة 
رئاسة بريطانيا للسوى والتي تذتيي 
مع نهاية العام الحالي بسبب مواقف 
حكومة مارغريت تاتشر من القضايا 
العربية وقطعها العلاقات مؤخرا مع 
سوريا. 





وقد قالت كوريا الجتوبية انها سوف 
تتخذ خطوات عسكرية واقتصادية غير 
محددة لوقف بناء السد الشمالي في 
جبال كومجانج الواقعة بالقرب من 
الجزء الشمالي من المنطقة العازلة 
بين البلدين ٠‏ 

وتقول سيئول ان ذلك الخزان سوف 
يحجز +١‏ مليار طن من المياه وانه اذا 
اتهار السد الخاص بيه اما مصادفة او 
عمدا فان معظم سيئول والمنتاطق 
القريبة منها والتي يبلغ عدد سكانها 
16 مليون نسمة سوف” تخرق ٠‏ 

وتقول بيونفيانغ ان هذا السد يبنى 
من اجل توليد الكهرباء ولن يعرض 
كوريا الجنوبية للخطر. 

وقال وزير الاعلام الكوري الجنوبي 
لي وونمْ - هي في مؤتمر صحفي امس 
الأول أن بسلاده مستعدة لاجراء 
محادثات مع كوريا الشمائية لحل هذا 
الخلاف. 


حكومته امام لجنة الدفاع التابصة 
للبرئان: وكانت حكومة سيثول قد 
اتهمت بعدم توخي الحذر باعلانها 
خطأً يوم الاثنين الماضي نبأ وفاة 
زعيم كوريا الشمالية. 

وذكرت المصادر انه ظهرت في صور 
أخرى بلِدة الخيرى تقع عاى حدود 
كوريا الشمالية وقد. تم تغطية اسقف 
منازلها بشرائط سووداء وزصور 
جنان 





اعلئته عدن في اول زيارة رسمية له 
بدعوة من الرئيس الشاذلي بن جديد - 
ويبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون 





بين بلديهما والاوضاغ العربية الراهنة 
والقضايا. دات الامتمام ١‏ لمشترك . 





جه 


واكد جلالته ضرورة التركيز على 
السعي لعقد المؤتمر الدولي لانه 
الكفيل لتحاشي تدويل الصراع في 
المنطقة. 

واضاقف جلالة الحسين ان علينا ان 
نذهب مباشرة الى المؤتمر الدولي 
“عندما نتفق على موعد عقده. ليدء 
العمل من اجل السلام الدائم والعادل 
والشامل . 

وقال جلالته انه قد طرحت سبع صيغ 
لتشكيل لجان تحضيرية تلتقي للتمبيد 
لعقد المؤتمر الدولي. 

واعرب جلالته عن آمله في اعادة بناء 
الموقف العربي الموحد ليكون قادرا 
على الدفاع عن قضايا امتنا وخدمة 
اهداقها وبالتالي ان يفرض الاحترام 
على العالم . 

واكد جلالة الحسين ان الاتصال قائم 
مع سيادة الرئيس محمد حسني 
مبارك والاخوة في مصير للتشاور 
والتنسيق لخدمة الامة العربيية 
وقضاياها العادلة. ان حضور الرئيس 
مبارك للمؤتمر الاسلامي الذي سيعقد 
في الكويت سيؤدي الىاجراء لقاءات 
على الصعيد العربي وان حوارا سوف 
يدور بين القادة على هامش المؤتمر 
وما. نآمله ان تكون نتائج هذا الحوار 
ايجابية . 

كما اكد جلالته ان مصر هي جزء من 
الامة العربية.. والامة العربية سند 
لمصر. 

ووصف العلاقات المصرية الاردنية 
بانها علاقات ممتازة ومثالية وقائمة 
على الثقة المطلقة والتعاون الكامل 


لخير.البلدين والامة العربية وان هذا 








هو الوضع الطبيعي الذي يجب ان 
يكون بين الاشقاء الحرب. 

وحول القضية الفلسطينية قال جلالة 
الملك الحسين ان املناان يتمكن 
الشعب الفلسطيني من خلال منظمة 
التحرير ان يعبر عن حقيقةٌ مشاعره. 
وقال٠‏ لقد كنا دائما نناشد قيادة 
المنظمة ان تستمد قوتها من الشعب 
العسسريي الفلسطيني وان تعكس 
طموحاته والامه وتتحمل مسؤولياتها 
لخدمته وتنظر الى ما يعانيه في الارض 
المحتلة. . 


وردا على سؤال حول اتفاق التعاون 
بين الاردن والمنظمة قال حلالة 
الحسين ان التعاون مع منظمة التحرير 
الفلسطيئية لم يتوقف ‏ 

وقال جلالته انه ومما يدعو للاسف 
هوان المنظمة اجتوت العديد من 
التناقضات بالعالم العربي والعالم 
اجمع مما اثر على امال وتطلعات 
الشعب الفلسطيني الذي نأمل ان 
يسمع صوته - 

واكد حلالة الملك الحسين ان غياب 
السلام في منطقة الشرق الاوسط لا 
يهدد امن دولها فحسب بل يهدد الامن 
والاستقرار ثي العالم اجمع وان اي حل 
يجب ان يينى على اساس عودة جميع 
الاراضي المحتلة للسيادة العربية. 


وحول تطورات الحرب العراقية - 
الايرانية قال جلالة الملك الحسين ان 
العراق الشقيق صامد وثابت في وجه 
التحدي والخطر الذي لا يهدده وحده 
لا في ارضه او وحدته الوطنية انما يجدد 
الامة العربية بالكامل. 


واشار الى اننا الآن في الحام السابع 
للحرب العراقية _الايرائية وهي في حد 
ذاتها ماساة بمعنى الكلسسة مشّيدا 
بموقف الحراق الايجابي من كل 
الميادرات والمحاولات لتحقيق السلام 
على اساس الاحترام المتيادل وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية. 

اما عن الموقف الامريكي الاخير من 
امداد ايران بالاسلحة قال جلالة الملك 
الحسين ان هذا الموقف الذي تكشف 
في الايام الاخيرة هو موقف يشكل- 
صدمة وخيبة امل كبيرة ولا يمكن فيم 
ما وراءه وبطييعة الحال لقد اجرينا 
الاتصالات مع الجانب الامريكي لنبين 
حقيقة مشاعرنا ونطرح علييم الاسئلة 
ونحاول ان نوضح لهم ان موقفيهم هذا 
يشكل اساءة لكل العرب وهو موقف 
غير ايجابي بالنسية لانهباء هذه الحرب 
وانهاء هذه الماساة. 


وقال جلالة الحسين ان مرد هذه 
التصرفات كلها ضو نوع من عدم 
الاكتراث بالانسان العربي والامة 
العربية . 

وردا على سؤال حول الارهاب قال 
جلالة الملك الحسين اننا ادنا وندين 
بشدة الارهاب بكل اشكاله ونشجب 
الارهاب الذي يكون الابرياء ضحاياد 
والمنتشر في هذا العالم وقد عانينا 
نحن منه. 


ع 


وقال جلاثته ان مما يدعو الى الاسف ٠١‏ 


ان بعض الافراد الذين يقترفون 
الارهساب ينعكس عملهم علينا من 
خلال الرأي العا م الذي يتصور بان 
جميع العرب ارهابيون وهو امر مؤسف 
لانه غير واقعي . 


موّكدة هتدرة دول التعاون على حماية إمنها 
“الامارات لحري ضْحينٌ الارهابالدولي المنظم , 
دتحذ يرا لامّة من ايهدارالوقِت في الخلافات لهاس 23 


جدة ‏ باريس ‏ وكالات - حذر 
الشيخ خليفة بن زايد ولي عهيد 
ابوظبي ونائب القائد الاعلى للقسوات 
المسلحة يدولة الامارات العربية 
المتحدة العرب من تربص العدو بهم ؛ 
وقال ان اهدار-الوقت في خلافات. 

هامشية عربية يعطي فرصة للعدو 
لتكريس احتلاله للارافي العربية 


وازدياد أطماعه لابتلاع المزيد من 
الارض العربية . 
واضاف الشيخ خليفة بن زايد يقول 


في حديث لمجلة «كل العرب » ستنشره 
في عددها الصادر يوم الاربعاء المقبل 
في باريس ان حل ازْمةٌ الشرق الاوسط 
عن طريق اعادة الحخقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني هو امر يساهم 
مساهمة فعالة في أنياء الازمة اللبئانية 
واعادة السلام الى لبنان. 


واكد ان دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية توصلت لرؤية متقدمة 
لزيد. من التنسيق العسكري والعمل 
الدفاعي الجماعي فيما بينها لتكبون 
على مستوى التطورات والتحديات 
المفاجئة في أي وقت- 


وأوضح ان التعاون. العمسكري 


الخليجي 0 «قطع مراحل كثيرة 
تجسد بعضيها في قوة درع الجزيرة» 
والمناورات المشتركة معربا عن ايمانه 
بضرورة ابعاد المنطقة عن الصراع 
الدولي . 

وقال ان دول مجلس التعاون كجزء 
من الامة المربية تسعى لتنقينة 
الاجواء المربية والاسراع الى عقد 
القمة المربية واشار الى أن دول 
المجلس تساند كل جيد من شان 
وقف حرب الخليج. 

وقال ان دولة الامارات تبذل ما في 
وسعيا للحفاظ على منظلمة ٠اوبك”‏ 
واوضح ان التحدي الحقيقي لهذه 
المنظمة هو الحصول على سعر عادل 
للتفط وتحديد هيكل جديد للاسعار 
والانتاج . 

من ناحية ثانية اكد الشيخ حمدان 
بن محمد نائب رئيس مجلس الوزراء 
بدولة الامارات العربية المتحدة ان 
مجلس التعاون الخليجي لا يشكل 
عملا اقليميا على الرغم من تحديد 
هويته بين 'دول الخليج العربية وقال 
ان ارادة دول المجلس جزء لا يتجزا 
من الارادة العربية الواحدة. 


وقال الشيخ حمدان بن محمد 3 
حديث لصحيفة «الندوة » السعودية ان 
دول المجلس تأخذ بمبدأ تنويع 
مصادر السلاح ٠:‏ واضاف ان التنسييق 
العسكري وصل الى مرحلة تمكننا من 
حماية منطقتنا بالاعتماد على قوانا 
الذاتية . 

واشار في هذا الصدد الى الاتجاد 


لانشاء نواة اساسية لقيام صناعة 


عسكرية خليجية مشتركة. 
واعرب عن اعتقاده بأن نتائج 
الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية 
العرب تشكل نجاحا اوليا لعقد القمة 
العربية في وقت قريب. 
ودعا الى بحث الاسباب وسيبل 
علاجيا لدى بحث مشكلة «الارهاب» 
واضاف ان الامة العربية كانت وما 
زالت ضحية للارهاب الدولي المنظم 
ومن مظاهر ذلك تشريد الشعب 
الفلسطيني والممارسات العنصرية 
والارهابية التي يتصرض لها هذا 
الشعب يوميا دآخل الارض المحتلا 4 
من اجيزة القمع والاحتلال التي 
يراسيا حاليا اكبر ارهابي في العالم. 


“الدمقراطي“يد هن مشروع قاحون لمكافحة اللارهاب) 


الميمين الأننا ييتهم الاتحادالسوؤياقبالتدخل 
ف الانتخابات ..للإضبوار بفرّص هون كول 


ماينتس - المانيا الغربية - رويتر - 
قضى اعضاء الحزب الديمقراطي الحر 
في الائتلاف الحاكم في المانيا الفربية 
على. مشروع قائون لمكافحة الارهاب 
مما اثار شقاقا داخل تحالف يمين 
الوسط خلال .قترة الاعداد للانتخايات 
العامة التي ستعقد في شهر كائون 
الثاني القادم . 1 

وقد رفض الحزب الليلة قيل الماضية 
اقتراحا تقدم به شركاؤه المحافظون 
يعفي بموجبه عن ثوار المدن الذين 
يتحولون الى مرشدين للحكومة. 

وقد وافقٌ الحزب الديمقراطي الحر 

في آخر مؤتمر يعقده قبل الانتخابات 
التي ستعقد في ٠‏ كانون الثاني على 
مشروع قانون كحل وسط تخفف 
بمقتضاه العقوبات على اعضاء 
جماعات الثوار اذا استسلموا وادلوا 
بشياداتهم . 

ولكن المحانظين رفضوا هذا 
المشروع بسرعة وبدا ان مشروع 
القانون الذي ييدف الى سحق منظلمة 
الجيش الاحمر المحظور نشاطيا قد 
اصبح مقضيا عليه. 


وآدان وزيز الداخلية الالماني الخربي 
أليميئي فريدريك زيمبرمان موققف 
الحزب الديمقراطي الحر ووصفه بانه 
«فرار من المحركة ضد الارهاب » 

وكان زمبرمان قد اقترح مشروع 
القانون الخاص بالعقو عن ثوار المدن 
الذين يتحولون الى مرشدين للحكومة 
بعد ان قتلت منظمة الجيش الاحمر 
احد كبار مسؤولي وزارة الخارجية 
الشهير الماضي في اول هجوم تشنه 
المنظمة في العاصمة يون. 

من جهة ة أخرى يتهم محافظون المأن 
غربيون الاتحاد السوقياتي ياستفلال 
تصريح اثيز حوله جدال للمستشار 
الالمساني القربي هيلموت كول 


' «نيوزويك ٠‏ مقابلة مع 





لمحاولة الاضرار يفرصتهفي الفوز في 
الانتخابات العامة التي ستجرى في 
شهر كانون الثاني يناير . 

وكان الكرملين قد الفى سلسلة من 
الاجتماعات مع وزراء من المانيا 
الغربية الشهر الحالي عقب نشر مجلة 
المستشار كول 
ذكر انه شبه فيها الزعيم السوفياتي 
ميخائيل غورياتشوف بمسؤول الدعاية 
التازي جوزيف غوبلز. 

وقد اتهم فولكر روهه عضو البرلمان 
الالماني عن الحزب الديمقراطي 


المسيحي الكرملين بوقف الزيارات 
قبل الانتخابات التي ستعقد في 0و١‏ 


كانون الثاني في محاولة للاضرار 
بفرص المستشار كول في الفوز 
واتيمت صحيفة ١بيلد‏ » الالمانية 
والتي تؤيد حكومة المستشار كول 
موسكو في افتتاحية لها امس بالتدخل 
الصارخ في الحملة الانتخابية. 

وقالت ان المقابلة التي اجراما 
المستشار كول مع نيوزويك لم تعد 
القضية. ان السوفيات يتدخلون قي 
الحملة الانتخابية . 


نقابة للصحفيين العرب 
الاميركيين في لوس انجلوس 


يزور عمان حاليا الاستاذ نخلة بَدرٍ 
المحرر في جريدة بيروت تايمز التي 
تصدر في لوس انجلوس بالولايات 
المتحدة الاميركية والمعلق على الاخبار 
في التلفزيون العربي الاميركي هناك 
وعغعفو نقابة الصحفيين العرب 
الاميركيين . 
فقد تأسست النقابة عام ممو١‏ في 
لوس .انجلوس لخيدمة الصحفيين 
العرب والاعلام العربي في المبجر 


وتضم حوالي سبعين صحفيا وكاتبا 
واديبا وشاعرا عرييا من كافة الإقطارم 
العربية يعملون في حقل الاعلام في 
الولايات المتحدة الأميركية . 


ويرأس نقابة الصحفيين العرب 
الاميركيين الاستاذ يوسف الحايك 
صاحب ورئيس تحرير مجلة حلقة 
الاخبار التي تصدر باللفتين العربية 
والانجليزية في لوس اتجلوس ‏ 


0 وسلطنة عمان تيدان 


ت عسكرية مشتر 


لندن - رويتر 6 بريطانيا امس 
تدريبات عسكرية مشتركة مع سلطنة 
عمان تستهدف أظمار قدرانها على 
الانتشار الاستراتيجي السريع في 
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع 
البريطانية ان حوالي -4,70 جنديا 
بريطائيا سيشتركون في العملية التي 
تستمر حتى التاني من كانون الاول 





ّمه 04 

القادم 0 فيها وحدات من" 
القوات البحرية ومشاة البحرية 
والجيش والسلاح الجوي . 

واضافت قولها : إن حامئة الطائرات 
«انتربيد» وسفينة الهيجسوم 
٠ايلستريوس ٠»‏ ستشاركان ايضا في 
المناورات التي تجصري بالقرب من 
خليج: مصيرة . 
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الاب 
انشفل العالم الاسبوع المافي 


]| في صورة عمرها عشر سنوات. 
/ 
صورة. جديده 


٠‏ لاندرسون 
#الرهنية الاميركسي 
تيري اندرسون في صورة 
نشرتها منظمة «الجهاد 
الاسلامي » في بيروت 
مع تاكيد يانها لن 
تهرج عن اي من 
الرهائن «الى حيسن 
يستجاب لمطالبنا». 
واندرسون (6© سنة) 
هو كبير مراساي وكالة 
الاسوشيتديسرسشس في 
الشرق الاوسط. وكان 
قد اختطف في بيروت 
الغربية في 15 اذار عام 
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لين-نسان 
سوريا والاعلان صراحة بان هوية 
لبنان عربية في. حين يعازض. ذلك 
الوزراء والزعمباء: المسيحيون 
المتشددون. : 
وقد استمرت: الاشتباكات بشكل 
#تقطع بين حركة امل والمقاتلين 
لفلسطينيين .حول مخيمات بيروت 
والجنوب اللبتاني صباح امس ولكنها 
خفت عند المساء. . 
وكانت المعارك بين الجانبين امس 
الاول قد .اسفرت عن ١5‏ قتيلا و 
0 جريحا من الطرفين حول مخيم 
عين الحلوة في قتال مفاجىء اسقط 
هدنة استمرت ثلاثة اسابيع بعد ان 





الذي يعمل في ابوظيء وسري 
#الاستاذ المحاضر في, جامعة بيرزيت. 
وقال السيد انور الخطيب' متحافظ 
القدس ان المدينة خسرت رجلا له 
تاريخ حافل في القضنة الفلسطينية 
وفي رعاية مصالح القدس. ,ال 
ونعى السيد الياس .فريج رئيس 
بلدية بيت ,لحم المرحوم نسيبة وقال: 
إن وفاته خسارة للفلسطينيودن 
واضاف: لقد كان شخصية عظيمة.. 
كان احد زعمائنا . 
وعدد السيد فريج مناقب الفقيد 
ؤؤقال انه كان .يتمتع بثقافة عالية 
واخلاق حميدة» وامفى السنوات 
الاخيرة منن حياته يعمل بتفان 
واخلاص .من اجل شركة كهرياء 
القدس. 
وقال الحاج رثباد. الشوا رئيس 
بلدية غزة ان الفقيد. كان يمثل جيلا 


وأشار رئيس. تحرير صحيفة 





والابن 1 
بشائعات عن مقتل الزعيم الكوري 













اندفع المقاتلون الفلسطينيون خارج 
مخيم. عين الحلوة تحت ستار كثيف 
من القصف المدفعي واستؤلوا على 
| ثلاثة مواقع اقيمت يموجب الهدنة 
| التي تم التوصل اليها في ١١‏ تشرين 
الاول الماضي . 

وتسيطر هذه المواقع على طريق 
استراتيجي يربط الجتوب يبيروت 


ويربط صَيدًا مع صور حيث تحاصر 


هناك ميليشيات امل مخيم" 


الرشيدية . 
ويسود التوتر الشديد محيط طريق 
در بالسيم عين الحلوة - مقدوشة 


ويسجل تراشق بالاسلخة الرشاشة. 


المتوسطة والثقيلة 
القذائف الصاروخية مما اوقع العديد 


«القدس » المقدسية الى خدمات 
المرحوم نسيية فقال انه كان مجاهدا 
منذ مطلع شبابه وحتى اخر ايامه. 
» ولد انور. زكي نسيية عام «(15. 
وتلقى علومه في القدس وكاميردج . 
وعمل في مخالات. القانون والادارة 
- والتدريس وفقد احد ساقيه خلال 
قتاله ضد القوات الأسرائيلية عام 
اك 
وقد تولى المرحوم نسيبة عدة 
.مناصب بارزة قِ الاردن اهمها 
منصب وزير الدفاع خلال الفترة بين 
عامي 1١08‏ و.100١‏ وتوى عام 
7 منصب وزير التربية والتعليم 
وعمل سقيرا للاردن في بريطانيا . 
كما كان عضوا في -مجلسي الاعيان 
والنواب . 
وكان: اخر .متنصب تولاه خلال 
السئوات السيع الماضية منصب رئاسة 
مجلس ادارة شركة كهرياء القدم. , 
ويرجع. الى' المرجون تسييه الفضل 
في مواجهة المحاولات الاسرائيلية 
المتكررة للاستيلاء على الشركة. 


لل -نسانتم 


. ميتران ونافشت نفس الموضوعات مع 
58 الزعيمين وقالتٍ انه ربما ان 
العلاقات بين لندن وياريس في 
ذروتها الآن- 
وقد خصصن ‏ معظم النقاش لقضايا 
الحد من الاسشلحة. كما أطلعت 
السيدة _تاتشر الزعماء. الفرنسييين 
على محادثاتهما الاخيرة مع الرئيس 
ريغان والتسي حصلت. خلالها على 
تعهدات بشن الاتجاه: الذي ستسلكه 
الحادثات “الشوفياتية: الاميركية 
لتخفيض. الاسلحة : مستقبلا . 
وذكرت رئيسة الوزراء. البريطانية 
الشؤون الإوروبية كاحد الموضوعات 
التى كانت وجهتا نظر الحكومتين 
البريطانية والفرنسية متقاريتين 
وقالت تاتشر ان الرئيس ريفان 
بات يسلم الان .بان التوصل الى أي 
إتفاق اميركي شوفياتي حنول 
المواريخ ف. اورويا.غيز ممكن دون 
النظر :بعين. الاعتياز الى مشكلة 
الصواريخ قصيرة المدى التي يمتلكها 
الاتحاد النوفياتي واختلال التنوازن 
ف القوة التقليدية والاسلحة الكيماوية 


ولم يتردد ميتران في توجيه تحذير 
لواشنطن في مؤتمر صحاقي مشترك 
عقده في الاليزيه حين قال اذا ذهب 
الاميركيون والسوفيات في ال مستقبل 
الى المدى الذي ذهيوا اليه في قمة 
ريكيافيك على طريق التوصل الى 
إتفاق جول الصواريخ في اورويا فان 
الامر يستلزم اولا التشاور بطزيقة 
مظولة وعميقة حتى يتسنى لكل 
الدول المعنية ان تعرب عن رايها, في 
اطار حلف الاطلتطي *وستراس 
تاتش اجتماع قمة لدول المجموعة 
الاوروبية في لندن يومي الخامس 
والسادس من الشهر القادم٠.‏ 


ولم تتفق فرنسا وبريطانيا في ما 
يتعلق بنزاع قوكلاند » حيث رفض 
الرئيس ميتران طلبا من تاتشر 
بالامتناع عن التصويت 3 الاقتراع 
الذي ستجريه الجمعية العامة للامم 
التحدة يوم غد على مشروع قرار 
تقدمت به الارجنتين . 

وقال الزعيم القرنسي ان بلاده 
ستؤيد موقف الارجنتين كما فعلت 
في اقتراع مماثل جرى قبل عسام. 
وقال معترفا. انها مشكلة بيتنا. 





في اوروبا ١‏ 
في اوروا. ااا الل السشش داشح 


وقال السية غنانٍ .حدوع ‏ المستشار 
مسقط ان الحكومة الاردتية قدمت. قائمة ‏ ندضمن 
للاستفادة من خبراتهم الاكاديمية في الجامعة العمانية. 

واضاف انه. يتابع مع اللمسؤولين العمانيين امكانية قبول طلبة 
اردنيين مستقبلا في جامعة السلطان قابوس حيث يقتصر: القبول في 
الوقت الخاضر عن الطلبة العمانيين فقط. 
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لرزرسي سح 


الثقافي في السفارة الاردنية في 
٠٠ 5‏ استاذا جامعيا 

















يوالب : مؤعّرا لحوارالاسلائي ا مسيي بجنيف 


وضعاللينات الأو كلإيجّاد عناصر ومسافٌ 


جئيف - بترا - من صالح نصر الله 
اشاد السيد عبدالهادى يوطالب 
المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية 
والثقافة. والعلوم بمنؤتمر الحوار 
الاسلامي المسيجي الذي اختتم أعماله 
في حنيف يوم الاربعاء الماضي والجهود 
التي بذلت .لعقده. 

وقال السيد بوطالب في مقابلة مع 
مندوب وكالة الانباء الاردنية (بترا) 
أن كثيرا من العلماء المسلمين الذين 
شاركوا فى هذا اللقاء قد افادوا افادة 
كبيرة من الابحاث والدراسات المعمقة 
حول المخاور التي طررحت في المؤْت 
سواء اكان الامر يتعلق بمحور 
السلطة والدولة او الدولة والدين او 
السلطة والشباب أو السلطة والاسرة 
موضحا أن الجانب الاسلامي قدم 
يحوثا ودراسات معمقة وواضحة حول 
هذه المحاور الاريعة للتعريقف بجوهر 
الاسلام وعقيدته . 

واضاف ان البحوث التي قدمها 
اعضاء الجانب المسيحي الذين يمثلون 
الكنيسة .الارتوذكسية لم تقتصر على 
وجهة نظرهم الدينية في المحاور 
الاريعة بل تجاوزتها الى ابراز عقيدة 
الاسلام من وجهنة نظرهم الخاصة 
الامر الذي خلق حوارا لتصحييح 
المفاهيم التي اوردها الجانب المسيحي 
عن الاسلام . 


وقال لو ان الجانب المسيحي اقتصر 
على اظهار وجية نظر المسيحية او 
الكنيسة الارثوذكسية في الحصاور 
المطروحة لكانت الفائدة اعم واشم( 
ولكان الحوار اكثر فائدة وعمقا 
مشيرا الى أن المعلومات المتعلقسة 





من الاصابات احصي منها ؛ جرحى 
حتى الان فيما تستمر طريق سينيق 
الزهراني سالكة بحذر بسبب 
رصاص القنص. 

ويشهد محيط مخيم الرشيدية 
الفلسظينى مناوثشات متقطعة 
بالاسلحة: الرشاشة والصاروخية . 

وفي مخيم برج. البراجنة جنوبي 
بيروت نشبت اشتباكات متقطعة 
بالقذائف الصاروخية والمورتر ولسم 
يبلغ عن وقوع اصابات. 

واكدت جبهة الانقاذ الفلسطينية في 
بيان لها امس أن حركة املٍ اعتقلت 
عشرات المدنيين الفلسطينيين ممساء 
الجمعة في بيروت الغربية وقامت 


٠‏ ميليشيات امل يتفتيش احياء 


الفاكهاني والطريق: الجديدة . 

وفي بيروت سار 'مئات' اللبثانيين” 
معظمهم من النساء والاطفال في 
مظاهرات في شوارع بيروت الغربية 
احتجاجا على حرب التجويع. 

وردد المتظاهرون لدى مرورهم في 
شارع الحمراء التجاري الرئيسي 
هتافات بينها ‏ نريد ان تعيش .. لن 
نقبل بهذا النوع من الحياة بعد الان 

وتفاقمت إلازمة الاقتصادية نتيجة 
لاستمرار المازق السيامي . وقد فقدت 
الليرة اللبنانية ؟7 بالمثة من قَيمتهِ 
في مقايل الدولار. 





قمة ار د ئيسسة 
صدقي بأن البحث تركز بالدرجة 
الاولى على تدعيم العلاقات بين 
البلدين في كافة المجالات. 

كما عقد الجانبان الاردني برئاسة 
السيد زيد الرقاعسي رئيس الوزراء 
والمصري برئاسة الدكتور عاطف 
صدقي حلستى مباحثات حول 
علاقات. التعاون بين اليلدين وسبل 
تعزيزها. سا 

وقد نشرت الصحف المصرية 
الصادرة امس تصريحات لجلالة 
الحسين اكد قيها ان مفتاح السلام 
في الشرق الاوسط هو المؤتمر الدولي 

, وان قراري مجلس الامن رقم 
4؟ و2841 هما الاساس لحل 
القضية الفلسطينية ومعالجتها بكل 
ابعادها. واعلن جلالته عزم الاردن 
على الاستمرار يبذل اقصى طاقناته 
لخدمة الشعب الفلسطيني ودعمهء 
مؤكدا ان السلام العادل والمشرف هو 
مسؤوليتنا الاول تجاه الاجيال 
القادمة. .2 9 

ودعا جلالته الى اعادة بناء الموقف 
العربي الموحد القادر على الدفاع عن 
قضايا امتنا' وخدمة أهداقها وبالتالي 
ان يفرض الاجترام على: العالم . 
وأكد جلالة الحسين ان غياب 
السلام في الشرق الاوسط لا يهبدد 
امن دولها فحسب؛» يل يهدد الامن 
والاستقرار . في العالم اجمع وان اي 
حل يجب ان يينى على اساس 
عودة جميع الاراغي المحتلة للسيادة 
العربية - 

ووصف الحسين امداد اميركا 
لأايران بالاسلحة بانه موقنق يشّكل 
صدمة وخيبة امل كبيرة واساءة لكل 
العرب » كما أنه موقف غير ايجابي 
بالنسبة لإانهاء الحرب العراقية 
الايرانية ‏ 

ولدى مغادرة جلالته الى القاهره 
قبل ظهر امس ادى سمو الآمير 
محمد الممثل الشخصي لجلالة الملك 
اليمين .الدستورية امام الحسين 
ويحضور هيئة الوزارة كتائب 
لجلالته :طيلة غيابه عن ارض 
انوطن . 


بالمحاور المطروحة لا يمكن تدارسهاء 
خلال ايام ثلاثة فقط ولا يمكن أن 
يتوصل المشاركون الى استنتاجات 
نهاثية خلال هذه المدة القصيرة - ومع 
ذلك تمكن. اللمؤتمر من وضع اللينات 
الاولى في سبيل ايجاد عناصر وقاق 
تلتقي فيها الديانات المسيحية 
والاسلامية . 

واضاق ان هناك نقاط التقاء بين 
الاسلام والكنيسة الارثوذكسية تتمثل 
بكون الله مصدر السلطة وتمجيد 
الانسان الذي هو خليفة الله على 
الارض وازمة العقيدة التي تمر بها 
بعض المجتمعات الاسلامية والمسيحية 
وما طرا على الشباب من تشكيك 
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نتيجة النظم العلمانية او التي ارادت 
ان تجاري الغرب في التمسك بنظرياته 
وارائه الخاطئة موضها ان ما يعانيه 
المسلمون في هذا المجال لا يقل عما 
يعانيه المسيحيون. 
وقال “السيد بوطالب ان المسلمين 
يحسون بان الاسلام في طريقه الى 
العودة صافيا نقيا الى القلوب 
والضمائر او كما نسميه ‏ بالصحوة 
الاسلامية - التي لا تريدها نكسة او 
رجوعا الى الوراء بقدر ما تريدها 
تفتحا على اللستقبل وعلى الاخرين 
وتعايشا معيم في ظل الوحدة الالهية 
والمبادىء الانسائية والخلقية التي 
جاءت بها جميع الدياناث السماوية - 





ا النرويج تمدد لقواتها في لبنان 


بيروت - اوسلو ‏ وكالات ‏ هاجمت 
مجموعة من. رجال المقاومة الوطنية 
اللبنانية امس بمدافح الهساون 
والصواريخ موقعا مشتركا لقوات 
الاحتلال الاسرائيئي ومسلحي مسا 
يسمى بجيش لبنان الجنوبي في جبل 
الخزلان ‏ 

وقد اعترفت اذاعة صوت الامل 
الناطقة باسم الجيش المذكور بالعملية 
ووقوع جريقين في صفوف جنود 
الموقع . 

وفي اطار ممارساتها التعسفية قامت 
مدفعية قوات الاحتلال الاسرائياي وما 
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ايران تطلق 
الى استشياد عشرة مواطنين 
مدئيين وجنرح خمسة وعشرين 
اخرين وهدم ؟١‏ دارا سكنية 
واحداث اضرار بمدرسة ومستشفى و 
٠‏ سيارات مدنية و“ محصلات 

تجارية . 
-. وذكر بيان عسكري عراقي صدر 

مساء امس ان مدينة العزيز هي 
الاخرى تعرضت للقصف المدفعي 
الايراني مما تسبب في هدم دارين 
وجاء في البيان ان دورية قتالية 
عراقية في القاطع الاوسط من ساحة 
لعمليات اغارت على مواضع القوات 
الايرانية وكبدتها العديه من القتلى 
والجرحى وعادة الى قواعدها سالمة. 


لعراقية اول امسن طائرة ايرانية 
اخرى مسن نوع داف 454 داخكل 
لاراضي الايرانية . 
وقال ناطق عسكري عراقني امس 
ن حطام الطائرة الايرانية شوهد 
يحترق امام القطاعات العراقية. في 
القاطع الاوسط فق ساحة العمليات. 
وكان الناطق العسكري العراقي قد 
ذكر اول امس الجمعة ان طائرتين 
ايرانيتين من نوع «اف 05 حاولتها 
اختراق الحدود الدولية للعراق 
مستهدفتين الاحياء السكنية في قضاء 
على الفربي في محافظة 
ميسان/جنوب العراق وتمكنت 
المقاومات الارضية في قاطع الفيلق 
الرابع من اسقاط احداهما شوهدت 
تهوي محترقة داخل الاراضي 








وقال نواب ان باريس وطهران لم 
تتوصلا الا الى اتفاق جزئي بشأن 
النزاع المالي القائم بين فرنسا وايران . 

واعرب عن الامل في تسوية هذا 
النزاع بالكامل في مستقبل قريب. 

قد سعت باريس الى تحسين 
علاقاتها مع طهران» خاصة منذ تولي 
رئيس الوزراء اليميني جاك شيراك 
السلطة في اذار الماضي . 
_- 


وقد 


العربية المجاورة . 


الابيض . 


واحدة + ويد 


العربية . 





واشقطت «المقاوات" الارضينة: - 





رآعيث التميصت وم 

ا وليس من شك في أن كلا من الاردن ومصر اللذين 
درجت قيادتاهما السياسيتان على اجراء التشاور 
والتنسيق بينهما ازاء القضايا القومية الملحة؛ء سوف 
يتوقفان مليا أمام مشل هذه التصرفات الاميركية 
المسيئة لكل ما هو عربي» فضلا عما تشتمل 
انحياز سافر للجانب الايراني الذي. يصر على تصعيد 
اوار الحرب وتوسيع نطاقيا لتشمل المزيد من الدول 


فبدل أن تتخذ أميركا موقفا يعجل في انهاء هذه 
الحرب المأساوية”التي دخلت عامها السابعء وان 
تختصرف بوحي من التزاماتها كدولة عظمى» فإذا بها 
تتورط بعلاقات مرفوضة حتى من جانب مختلف 
أوساط الرأي العام الاميركي الذي يهتز الان تحت 
وطأة فضيحة ازدواج اقوال وافعال ادارة البييت 


أن الزعيمين العربيين الكبيرين الحسين ومبارك؛ 
اللذين يعقدان جولة لقاءات حميمة بينهماء انما 
يضعان: بوقفتهما المشتركة. والمنسقة ازاء مختلف عناصر 
الموقف الراهمن» حجرا آخر ي مدماك صرح العمل 
العربي المشترك» الذي لابد من اعادة بناثه على أساس 
من إلثقة العميقة» والتسامي قوق الحسايات الصقيرة » 
.وتغليب كل ما هو قومي على كل ما هو ثانوي وطارى»ء 
ق العلاقات بين الاشقاء الذين يواجهون تحديات 
ن الى تحقيق اهداف مشتركة لامتنا 


مهاجمة موقع مشترك 
للاحتلال وجيش الجنوب 


يسمى بجيش لبنان الجنوبي من 
مواقعها في طرة والسويداء بقصف 
بلدات كفر رمان وحبوش فيما 
واصلت قصفيا ولليوم الثاني على 
التوالي على 'بلدات جباع وجرجوع 
ويوسوار بالمدفعية الثقيلة مما اوقع 
اضرارا مادية بالفة في المنسازل 
والممتلكات وبعسض الحرائق في 
الاحراج المجاورة. ._ 

من جية اخرى وافقت الحكومة 
النرويجية على مد فترة بقائها في 
القوات الدولية المؤقته في جنوب لبنان 
لمدة عام اخر اعتبارا من 18 كانون 
الثاني عام 19547. 





لايرانية . 

واحبطت البحرية العراقية محاولة 
ايرانية للتعرض على الميناء العميق 
بعد منتصف ليلة اول امس واستقر 
الموقف لصالح العراق تماما. 

وقال بيان عسكري صادر من 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
لعراقية امس برقم 5 ؟ ان النظام 
لايراني دفع عددا من الزوارق 
للمسلحة المسندة بزوارق المدفعية في 
لساعةالثانية والدقيقة الخامسة من 
بعد منتصف ليلة اول امس في 





. محاولة للتعرض على الميناء العميق 


وقد سبق المحاولة ورافقها قصف 
مدفعي مركز 

وأضاف ان الزوارق الحربية العراقية 
وبمشاركة فعالة وباسلة لقوة الميناء 


..:تصدث للمحاولة الايراتية واحبطتها : 


يشكل كامل . 

واشار البيان الى اصابة عدد من 
الزوارق وتكبيد القوات المهاجمة 
خسائر مهمة بالافراد واسر زورقين 
حربيين اضافة الى اسر عدد من 
افراد القوة الايرانية فيما 'لاذت بقية 
القوة المهاجمة بالفرار تطاردها 
نيران القوات العراقية . 

وقد اغرقت القوات البحرية 
العراقية ١6٠‏ سفينة ايرانية تشمل 
ناقلات بترول وسفن تجارية_وحربية 
منذ ان شنت البحرية العراقية اول 
هجوم لها على جزيرة خرج الايرانية 
لتصدير البترول يومي: العشرين 
والحادي والغشرين من شهر تشرين 
الثاني عام 1941 

وذكرت امس الصحف العراقية ان 
عيد المحمود قائد البحرية العراقية 
قد اعلن ذلك خلال الاحتفال 
بالذكرى الرابعة لهذه المناسية. 

وكانت وحدات البحرية العزاقية قد 
توغلت مسافة اربعمائة ميل داخل 
الخليج حتى أصبحت على مسافة 
تتراوح بين ٠١‏ و 85 كيلومترا من 
الساحل الايراني مساء ليلة العشرين 
من تشرين الثاني عام +54 كم 
هاجمت.خمس تاقلات يترول عملاقة 
وسقنا تجارية عند جزيرة خرج 
لتصدير البترول ٠‏ 


0ك 


عليه من 














الموافقة على تأسيس 
' اكاديمية اسلامية 
للعلوم في الاردن 


أسلام اباد ق.ن ١‏ - وافقت اللجنة 
الوزارية الدائمة للتعاون العلمي 
والتكتولوجي التابعة لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي على تاسيس اكاديمية 
اسلامية للعلوم في الأردن.- وأوصت 
بتاسيس مراكز ابحاث ثبي الدول 
الاعضاء بالمنظمة . 

كما واققت اللجنة في ختام 
اجتماعها الثالث هنا امس على 
تأسيس وكالة لتنشيط الابحاث 
الخاصة بتعزيز التعاون بين الدول 
الاسلامية في ميدان التكنولوجيا 
المتقدمة وكذلك على مشروع اقشراح 
لاقامة بنك التنمية الاسلامي لشبكة 
معلومات اسلامية يكون مقرها جدة. 
ومن القرر ان ترتفع قرارات 
وتوصيات اللجنة الى مؤتمر القمة 
الاسلامي الخامس المقرر عقده في 
الكويت يوم الشهر القادم. 


«القبرصية » تسير 

نيقوسيا ‏ رويتر ‏ قال مسؤول 
تسويق بشركة الخطوط الجوية 
القبرصية امس ان الشركة ستبدأ تسيير 
رحلات الى الرياض بالمملكة العربية 
السعودية بمعدل رحلتين كل اسبوع 
اعتبارا من شهر اذار القادم . 

وقال المسؤول ان الخطوط الجوية 
القبرصية استجابت لاهمية الرياض 








كمركز للتجارة والنقل في الشرق 
الاوسط ومنطقة الخليج» وحصلت 
على حقوق هبوط في الرياض. 


١‏ 2 كتنصسنتها 


الاميركية لايران يبحث عن الوسيلة 
التى يمكنه بها التغلب على ما 
يعتبره الكثيرون اخطر ازمة في 
رئاسته. 

وقال كبير موظفي البيت الأبييض 
دونالد ريفان ان الرئيس ريفان 
ضاق ذرعا بانتقاد اعضاء من 
حكومته لصفقة بيع الاسلحة الشرية 
لايران وانه يريد ان يلزم الجميع 
الصمت في اقرب وقت ممكن. 

وأضاف دونالد قائلا: ان أي قرار 
بشأن ما اذا كان سيطلب الى أي 
شخص الاستقالة بسبب موضوع 
ايران متروك تماما للرئيس . 

ؤكرر القول ان الرئيس ريفان اصر 
على ان يتحمل وحده مسؤولية 
المساومات مع ايران مقارنا بينه وبين 


مجلس النواب 
واتحدث خلال الجلسة السيد عبد 
الوهاب المجالي فأكد ان السيد زيد 
الرفاعي رئيس الوزراء قد اعلز 
موقف الحكومة الاردنية من 
الاجراءات البريطانية بكل وض وح 
وصراحة. 

وقال ان الحكومة على اتصال 
مستمر بالحكومة السورية 
وألحكومات العربية لتدارس المؤقف 
واتخاذ ما يلزم. 

وقد“اقر المجلس خلال جلسته 
لشروعي تصديق اتفاقيتي قرض 
بين الاردن وكل من الصندوق 


غور حديثة وتطوير حوض نهر 


ومشروع قانون معدل لقانون 
التقاعد المدنى وقوانين البلديات 
ومشروع قانون معدل لقانون 
البلديات . 

ومن ابرز ما جاء في التعديلات 
التي ادخلها المجلس على قوانين 
البلديات السماح بتولي منصب رئيس 
البلدية لاكثر من دورتين متتاليتين . 

اما مشروع القانون المعدل لقانون 
البلديات فيتم بموجبه استحداث 
امانة عمان الكبرى بحيث تضم 
العاصمة والمدن المحيطة بها . 

من جهة اخرى قرر المجلس تأجيل 
النظر في مشروع قانؤن رعاية 
الشباب لسئنة ١9845‏ الى جلسة 


لاحقة 


التأكي د 








واضافت هذه المصادر أنه تم التأكيد 
على ضرورة تطوير الخدمات الصحية 
بالمملكة من خلال التوسع في بناء 
المستخشفيات والمراكز الصحية الواردة 
في الخطة الخمسية؛ وذلك من اجل 
تقديم خدمات صحية متكاملة 
ومتطورة للمواطئين في مختلف 
ارجاء المملكة. 7 


0 


ويذكر ان الوزارة ستقوم بيناء 


خمسة مستشفيات في كل من عمان, 


واريد والكرك والطفيلة وعجلون 
أضافة الى عدد كيير من المراكز 
الصحية في مختلف انحاء المملكة. 
ويضم المجلس في عضويته وكيل 
وزارة المحة ورئيس الجامعة 
الاردنية ورئيس جامعة العلوم 
والتكنولوجيا ومدير الخدمات الطبية 
اللكية وكلاا من نقياء الاطبساء 
والصيادلة والاستان . 





فهد ين عبدالمزيز. 


قابوس حول العلاقات الثنائية . 


للبحرين. 





اوائل الشير المقبل. 








القرار السري الذي اتخذه ريتشارد 
نيكسون عام +157 والخاص باعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع الصين. 
ومن المقرر ان يعقد الكونفرس 
غدا اول جلسة استماع علنية بشأن 
صفقات البيت الابيض السرية مم 
طهران. حيث سيدلي مايكل 
ارمكوست وكييل وزارة الخارجية 
والرجل الثاني في الوزارة باقواله 
علنا امام لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب. 

وقد استمعت لجنتا شؤون 
الملخابرات في مجلسي الشيوخ 
والنواب الي مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية وليام كيسي في 
جلستين سريتين يوم الجمعة» لكن 
يبدو ان ذلك لم يسفر الا عن توسيع 
شقة الخلاف بين .الكونغرسش والبيت 
الأييض . 

وقال السناتور باتريك ليهي كبير 
الاعضام الديمقراطيين في لجنة 
شؤون المخابيرات في مجلس الشيوخ 
للصحفيين بعد الاستماع الى كيسي : 
هناك اسئلة اكثر من الاجابات. 
وقال بعض اعضاء الكونفرس بعد 
الاجتماع مع كيسي ان الصفقات 
السرية شملت اشخاصا واسلحة اكثر 
مما كان معترفا به من قبل. 

وقال عدد من إعضاء الكونفرس 
امتنعوا عن ذكر أي تفاصيل محددة 
انهم لم يسمعوا من كيسي شينًا 
يمكنه ان يغير مواققهم السابقة بأن 
البييت الابيض انتهك القانون 
الاميركي . 

وذكر النائب جيم رايت زعيم 
الديمقراطيين في مجلس النواب انه 
يبدو ان عددا اخر من الدول قد 
اشترك في شحن الاسلحة لايران وان 


2 تحليل 


اده 





التي تواجه هذه آلامة هي الاساس 
موقف الحكومة الاردنية الذي 








1 
بل الرئيس السوري حافظ الاسد امس الدكتورة لطيفة الزيات 
رئيسة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية في مصر واستاذة النقد الادبي في 
جامعة عين شمس والسيدة فريدة النقاش الكاتبة والصحفية المصرية عضو 
الامانة العامة لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر. 
قال الرئيس العراقي صدام حسين ان الاعلام العراقي ليس حالة دعاية وانما 
حالة اظهار الحقائق بطريقة صحيحة. 

ه اختتم الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطني السعودي زيارة للمغرب امس 

جدد السيد عبدالعزيز الرواس وزير الاعلام العماني اقتراح بلاده بانشاء 
هيئة تمول دوليا تكلف بالدقاع عن حرية الملاحة قي مضيق هرمز ‏ 

«تقام في السعودية يوم غد الاثنين صلاة للاستسقاء دعا الى اقامتها الملك 


ه بدات المحكمة العليا باليمن الديمقراطية النظر في قضية المتيمين 
باحداث ( ٠يتاير‏ ) بعد أن تم تقديم اوراق القضية من قبل الادعاء العام ٠‏ 

٠‏ تبدأ في تونس اجتماعات لجنة المرأة العربية التابعة للجامعة العربية 
يوم غد الاثنين وتستمر ثلاثة ايام لبحث المشكلات المتعلقة بالمرأة من 
مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

ه وصل قداسة البابا يوحنا بولس الثاني امس الى نيوزيلندا وهي اول 
زيارة يقوم بها «بابا» روما لهذا البلد- 

ه وصل الى مسقط الحبيب بورقيبة الاين عضو الديوان السياسي ورئيس 
بنك التنمية التونسي حاملا رسالة من الرئيس التونسي الى السلطان 


ه اختتم الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي زيارة قصيرة 


يبدا الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف زيارة للهند الاسبوع المقبل 
يلتقي خلالها مع راجيف غاندي رئيس الوزراء وعده من كبار المسؤولين ٠‏ 

ه قال وزير الخارجية الاميركي جورج شولتز انه ليس لديه اية خطط 
للادلاء بشهادة امام الكونغرس حول صفقات الاسلحة الاميركية لايران. 


ه يبدا وزير الدفاع الاميركي كاسير واينبرغر زيارة رسمية للمغرب في 


« قال رئيس وزراء هولندا الذي اختتم زيارة لموسكو امس انه لا توجد 
نوايا سوفياتية لمهاجمة اورويا الغربية. 

ه لقي سنة من رجال الشرطة واربعة من رجال حرب العصابات في بوغوتا 
مصرعيم في اشتباكات دارت بين الجاتبين شمال كولومييا . 

٠‏ قتل الجيش التركي ثمانية متمردين اكراد في اشتباك بالقرب من مدينة 
تونسيلي فيما اصيب ضابط وجنديان بجروح خلال الاشتباك ٠‏ 


عزل سوريا وضريها واشعال نار الحرب في المنطقة وهو مخطط صهيوني 
.أمريكي تتضرر منه اوروبا والوطن العربي بنقس المقدار لان جميح مصالح 
اورويا الحيوية واسواقها هي يقدر كبير في هذا الجزء من العالم. 

أن دعوةٌ العرب لاتخاذ موقف موحد في هذه القضية وق كافة القضايا 
٠‏ ولكن في ظل هذا التشرذم العربي فان 
اعلن عنه في مجلس النواب للقيام 
بالاتصالات اللازمة وبكل حهد ممكن من أجل تجاوز هذه الازمة هو جهد 
مشكور وان الحرارة في كلمات النواب تجاه هذا الحدث هي في مستوى 


المسؤولية الأناطة بممثاي الأمة وبدور بلدنا الوطني والقومي... 





الاسلحة التى ارسلت الى هذا البلد 
اكثر من الكمية «الصغيرة» التي 
تحدث عنها الرئيس ريقان. 

وكان رايت قد ذكر يوم الخميس 
ان بوينكستر المستشار لشؤون الامن 
القومي قد ابلغه انه تم تزويد ايران 
ب ٠٠١8‏ صواريخ مضادة للديابات 
من طراز تاو وه“ قطعة من 
صواريخ هوك المضادة للطائرات وقد 
اعطى اول امس تقرير علني لقيمة 
الشحنة فقال ان ايران دفعت ١١‏ 
مليون دولار مقابل الاسلحة. 
وذكر رايت أن اسرائيل احدى 
الجهات التي شاركت في ارسال 
اسلحة الى ايران لكنه امتنع عن ذكر 


اسماء جهات اخرى. 


وقال اعضاء في مجلس الشيوخ من 
الحزيين الجمهوري والديمقراطي أن 
الكونغرس يعتزم معرفة كل تفاصيل 
هذه القضية. 





وقال السناتور دورنبرغر رئيس 
لجنة شؤون المخابرات في مجلس 
الشيوخ انه اصبسح من الواضح ان 
العملية بلغت من السرية ان الرئيس 
نفسه لم يكن ملما بكل. الحقائق. 

وأضاف قوله: لا اعرف ان هناك 
شخصا واحدا ربما في ذلك الرئيس 
على علم بكل التفاصيل» ومبعث 
دهشتى الوحيد هو انه ما من احد 
لديه كل الحقائق. 

ودعا عدد من كتاب الافتتاحيات 
الى عزل بويتكستر واحلال «رجل 
استراتيجيات»: من حجم هنري 
كيسنجر بدلا منه قادر بالتنسيق مع 
جورج شولتز وزير الخارجية الذي 
لم يتم اطلاعه على هذه الصفقات 
على اعادة الثقة الى السياسة 
الخارجية الاميركية . 


اخباري 


+ اكد رئيس مجلس النواب بان الامانة العامة للاتحاد البرلماني العربي 
قد اصدرت بيانا في حينه نددت فيه بالاجراءات البريطانية وان هذا الموقف 
هو موقف.جميع العرب وقد جاء هذا التأكيد تعليقا على مطالبة احد 
النواب بضرورة اتخاذ موقف واضح متجانس في الحكومة الاردنية ومجلس 
النواب الاردني والبرلمانات العربية وحكومات الدول العربية . 

 *‏ أن الدعوة الى حد ادنى من التضامن العربي وفرورة التوصل الى 
موقف موحد للمواجية الاخطار التي تهدد هذه الامة اصبح ضرورة في هذه 
الايام خاضة ونحن نرى أن بريطانيا استطاعت ان تنتزع موقفا من 
مجموعة الدول الاوروبية بالاضافة الى الدعم الامريكي المطلق والحماس 
الاسرائيلي لضرب الاقطار العربية بالانفراد بها واحدا تلو الاخر. 

ع ان بريطانيا بشكل خاص واوروبا الغربية بشكل عام تتحمل مسؤولية 
كبيرة في الالام التي تعاني منيا المنطقة نتيجة للسياسات الاستعمارية 
التي أوجدت الكيان الصهيوني الذي هو مصدر لكل الحروب والنزاعات في 
المنطقة وان ما طرا على الموقف الاوروبي في السنوات الاخيرة من مظاهر 
ايجابية تجاه العرب دقع العرب للرهان على موقف اورويي فاعل لحل 
مأساة المنطقة ولكن افتعال هذه الحادثة والضغط الامريكي والاسرائيلي 
على اوروبا يدفح اوروبا لاخذ الدور الذي اتخذته في حرب السويس عام 


ه ان قصة الارهاب استئادا الى حادثة فردية او شروع في عملية هي أيحد 
ما تكون عن الواقع فهذه التسمية تتخذ كذريعة خاصة وان الازهاب حو 
صناعة اوروبيةء صناعة المافيا واجهزة المخابرات الغربية واجهزة الموساد 
ولعل العالم يذكر فقضيحة «لافون» المشهورة في القاهرهء حيث خطط وزير 
الدفاع الاسرائياي لاقون الى عمليات تفجير ني القاهره حتى يتهسم 
المصريون بها وفضح الامر في حينها والامثلة على قدرة المخايرات 
الاسرائيلية والغربية على تلفيق حوادث والصاقها باخرين لا تحصي. واما 
تاريخ شامير رئيس الوزراء الحالي في الارهاب فمعروف لا يحتاج الى 


+ ان الامة العربية تتمسك بالعلاقة الاستراتيجية الجغرافية والتاريخية 
وعلاقات المصالح المتنامية بين اورويا والوطن العربي؛ وتسغى كافة 
الاقطار العربية الى تنمية هذه العلاقات وتطويرها ومن منطلق هذا 
الحرص يندهش المواطن العربي من هذه الضجة اللمذتعلة حول هذه 
الحوادث الملفقة . ويقدر ان وراء هذه الضغوط على سوريا مؤامرة يقصد بها 
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فضيحة «ووترغيت 8 
ريغان 


مخباً ٠‏ كما يقولون. 






























احثمالات للملمة المسالة. 


0 


الديمقراطيين 4 
اسئلة .. اكثر من ٠‏ الاجابات ». 


ان الصفقات السرية: 


معرفة الحقيقة كاملة- 


ومن الواضح ان 








تقولون قضية عبدالشه ؟ تقد ورثتها 
حكومتنا من عهد حكومتكم السابقة يا 
سيد .فابيس» واما تساؤلكم عن وجود 
مساومة في:الخفاء من اجل تحرير 
عبداللة نقتايبل بعنض الصالح 
الفزنسيية» فاجيبكم ايضا بان 
حكومتكم السابقة هي التي بدأت تلك 
اللساومة»:وانا اشعر بالدهشة 
الرافعتكم السيئة والتي هدفها اخداث 
القوقى والغموض؛ واما ان لنا 
:. سياسة مواليية للعزب». قهذا امر 


يفرضه التاريخ والموقع الجقرافيء 


وقرنسا قوة'ذات اهمية في حنوض 


البحر الأبيض المتوسطء وطموحاتنا» 


وواجباتنا في منطقة الشزق الاوسط 
ليست: .تقس. ظموحات :وواجيات 
الدول الاوروبية وهذه السياسة الموالية 
للعرب قد:يذاها الجنرال ديقول» 
واستمزت .الحكومات اللاحقة في الشير 
غلىٍ هذا الدرب رغم اختلاف سلوكها» 
وحسب الظروف ‏ 
واليوم ما الذي تيدف اليه؟ نحن 
نسعى-قدار جهدنا. الى استقرار الافن 
فق هذه المتطقةء. ومساعدة مشاريع 
التنمية :. والعمل قدر المستطاع على 
مُساعدة المنطقة للخروج من مشاكلها 
المّمنة الس تتمثل.قي انخفاض 
مستوى. المعيشة» . نتيجة. للمصاعب 
الاقتصادية والازدياد السكاني المطرد 
والتعصب الدينبي الذي يهدد كامل 
المتطقةء وقبل إن نشارك في أي عمل 
قِ هذه النظقة اننا نتاخة بِعَيِنَ 
الاعتبار الذول المعتدلة التي نتعاميل 
معهاء ونسغى لان تكون علاقتنا معها 
علاقات ودية: وحن :نتفادى أن: نثير 
آلرا أي العام :في اللنطقة. ضدنا والذي 
تغلب .عليه صبقة المعاداة 'للقربء» 
وحرمنا غلى اقامة علاقات طيية مع 
:.كل:.ذول 'اللنطقة: نفس سياستنا التي 
. ننتفجها تجاه الازمنات الكبييرة في 
المنطكة . 


الحرب العراقية: الادرانية 
:امنا بالنسبة للحرب بين ايران 
والعتراق؛ :هذه الضرتب: العقيمنة 
والشكيفة؛:قاننا ننتهج 'سياسة قديمة 





الفضائح عاذة تبدأ صغيرة.. ث5 ' 
صحيفة مغمورة قد يشعل نارا اعلامية لا حدود لهاء هذا ما- 
حدث مع الرئيس. الاسيق ريتشارد نيكسون ف ما أصبخ يسفى 
- وهذا ما ييدو انه قد بد يحدث ري 
في ما يمكن تسميته ب «المسألة الايرانية ». 
2-6 فشيئًا.. تتكشف التفصيلات ء ولا يعود هناك «شيم 
٠.‏ ومنذ الان» ابد الحديث عن دول كثيرة 
ارسلت: اسلحة الى ايرآن يعلم الولاياث المتحدةءاي ان الفضيحة 
الجديدة على عكس «ووترغيت .٠»‏ 
اضافة الى التأثيرات المخلية وخصوصا في تقرير'ما اذا كان ريقان 
انتهك القوانين. بعقد الصفقات مع طهران ذون: علم الكونقرس. 
ورغم تضريحات الرئيس لنصحيفة: «واشنطن: بوست » فى عددها 
الصادر امس ٠‏ بائه ضاق ذرعا بالانتقادات المؤجية. له فيما يتعلق 
بتقديم اسلحة الى ايرانء مظالبا الجميع باقفال الموضوع .. فانة 
يبدو ان التحقيق قد فتح عاى مصراعيه دون ما يدل على وجود 


فبعد جلسة استجواب أجرته لجنة شؤون المخابرات التابعة 
لمجلس الشيوخ مع مدير وكالة المخابرات المزكزية الاميركيةء 
وليام كيسي ٠‏ ابدى السناتور باتريك ليمي كبيز الاعضاء 
في اللجنة استياءه وقال للصحفيين: «هناك 


كذلك فقد استنتج اعضاء في الكونفرس من خديثهم مع كيسي 
مع .آيران اشتملت على اشخاص آخرين.- 
واسلحة اكثر مما اعترقٌ به الرئيس ريقان. 

ويقول اعضاء الكونغرس أن كيسي لم يستطع ان يغير قناعتهم 
بانتهاك البيت الابيض للقوانين؛ وخصوصا ذلك القائون الذي 
يختم على الرئيس تقديم تقرير الئ الكونغرس عن العمليات 
السرية .ويصرون الان بعد ان علموا بتفاصيل جديدة 


وف الوقت الذي بدآت فيه اللجان المعنية في 
والنواب استجواب مستشار الامن القومي السابق روبرت 
ماكفرلين والقائد العام للقوات الاميركية الادميرال وليام 
كروي. اعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انها 
تعتزم عقد سلسلة من الجلسات الشهر القادم بشأن ايران. 
ان هذة المواجهة بين البيت الابيض والكونغرس. قد .تنقجر على 
شكل فضيحة كبيرة خصوصا اذا تبيين ان الرئيس لم يقل 
الحقيقة كاملة عندما تخدث عن ارسال «اسلحة متواضعة» و 
وذات صفة. دقاعية» الى ايران. وككان قد نسب الى: البيت 
الابيض قوله' للسناتور خيمس رايت المرشح لخلافة السناتور 
توماس اونيل في رئاسة. مجلس النواب انه .تم تزويد ايران ب 
)٠١8(‏ صواريخ : مضادة للدبايات و ٠0‏ قطعة من صواريخ 
هوك المضادة للطائرات» وقدر ثمن هذه الشحنة باثني عشر 
مليون. دولار قيل ان ايران 'دفعتها. , 1 
الرئيس. ريغان الذي اعلن تحمله المسؤولية 
وحده فيما يتعلق بالاتصالات السرية وتقديم 
هو الان في موقف دفاعي ضعيفء فبالاضافة الى الانتقادات التي 
اخذت توجه اليه من اعضاء الحكومة انفسهم .يما في ذلك وزير 
العدل.. فانه عاجز تقريبا عن اثبات عدم انتهاكه للقوانين» أو 
الاضرار بمصذاقنة اميركا امام حلفائها واصدقائها .. وامام العالم. 
وعلاوة على ذلك ٠‏ فان اصواتا مهمة قد ندأت ترتفع في واشنطن 
.مشككة بقدرات الرئيس واهليته لتحمل المسؤولية خصوصا بغد 
اعترافه بان الصفقة مع ايران كانت (مقامرة كبرى » على الاقل ؛ ١‏ 

















. لهنا ايعاد دولية خطيّرة» 


٠‏ علن 
مجلسي الشيوخ 


طكل|| |11 1 ةذ ا ا لاا ا لا ا ا الل ال 00 


الاسلحة الى ايران» 


ٌْ ]|1 عا 
باك براك يراقع عن العراقّات الشنسية_السوررية 


فيما يلي اهم النقاط الرئيسية التي - 
احتواها خطاب جاك شيبراك رئيس 
وزراء فرنساء الذي .وجهه الى. لوران 
فابيوس رئيس ١‏ وزرائها السابق : 


وستستمر سياسة الدعم اتجاه العراق 
ولن نقيل ان تكون مبنوضوعا 
للمساومة» ونحن” ثدعم الدول العربية 
المعتدلة من اجل الوصول الى خل» 
كما. ندعم قرارات مجلس الامن 
ومبادراته من اجل انهاء الحرب. 
وبالنسبة لايران» فائنا ايضا نعميل 
على ان تكون علاقتنا عادية» ويدأنا 
دراسة المسائل المالية بين البلدين من 
أجل ايجاد حل لهاء ولا يوجد اي 
سيب يمتع فرنسا من ان: تكون لها 
سياسة معتدلة مغ ايران رغم انها 
واما بالنسبة للازمة بين اسرائيل 
والعرب». والتىي لها طبيعة اخرى» 
فان سياستنا لم تتبدلء ولقد ذكرت 
توجهاتنا: السياسية هذه من على منير 
الامم المتحدة. 

وبالنسبة الى لبتان فالكلٍ يعرف ان 
فرنسا لها علاقات خاصة بهذا البلدء 
وقرتسا , تلقفب قيه دورا اكير 
من غيرهاء وهناك الكثير من 
المجموعات» وبواسطة يعض الدول» 
تريد اخراج الغرب من لبنان وطرد 
فرنساء وليس فقط لوجود فرتسا 
المادي . المتمثل يجنودهاء أو ثقافتها » 
وائما ايضا لوجودها في قلب كل 
لبناني؛. ويناء عليه فهي عرضة 
للمهاجمة اكثر من غيرها » ولهذا ايضا 
تحن لن نبدل سياستنا تجاه لبنان 
وستقوم .بدعمه» ونشارك في كل عمل 
من شانه إن يعنيد السلام لارض لبنان 


وسيادته واستقراره » وجينما' نتمعز ف 


دراسة النطقة؛ تجد ان سَوريا ممر 
الزامي يجب عبوره. من. اجل الوصول 
الى آي حلء وفقاطعة سوريا ستقلل 
الفرص: للؤصول الى السلام وستضعقف 
امكائياتتا المساعدة شعب لبتان. 

ان كل.الفصائل اللبنائية تريد منا أن 
ثبقي على 'سياستتا "مع سورياء لانهم 
يعرفون بان آي حل لمشكلة لبنان 
يمكن. تصوره يتطلب التعناون مبع 
سورياء. ويدونها فان فرص السلام 
التى ما زالت بعيدة» ستزداد يعداء 
نحن لا نريد ان نضحي بلينان الذي 
يعيش المأسيء ولهذا سيبقى جتودنا 


مع قوات الطوارى»: الدولية في لبنان» , 


مهما كان الخطرء 'ومهما كانت 
التضحيات بالارواح ».ان السلطات: 
اللبنانية تجد في بقاء. قواتها اكثر من 


القوتين 


قبل عام اصبحت. احد. الانصار 
الاوائل لحركة. «تجميد التسلح 


النووي :. وهذة الحركة تستهدف وقف 


اجراء التجارب النووية ووقف اتتاج. 


اسلحتها ونصبها وذلك كقخطوة اول 
نحو اختزال مام للتسللح النووي. 
ومنذ “ذلك الخين حدثت امور كثيرة 
اهمها لقاء الرئيس ريقان والزعيم 
السوفياتي مخائيل غورباتشوف في 
قمة ريكيافيك حيث اتفق زعيما 
القوتين العظميين على. استقطاع .0 
في اللئة من الاسلحة التووية واستبعاد 
الصواريخ النووية المتوسطة المدى 
الكروز والبرشنغ ؟ وصواريخ س س 
٠‏ من القارة الاوروبية والسعني 
لتحقيق الحظر الشامل على التجارب 
النووية ». غير ان الاتفاق عرقلة اجراء 
تطوير لبرنامج الرئيس ريغسان 
المعصروف ببالمبادرة الدفاعية 
الاستراتيجية حرب النجوم ‏ 


ورغم ذلك ققد وضع اطار ناقيع . 


لمعاهدة توقنع في المستقبل. ولدى 
زيارة السيدة مارغريت تاتشر للرئيس 
ريغان توجب عليها ان تؤكد له مدى 
تحفظات الدول الاوروبية تجاه سرب 
النجوم كما توجب عليها ان تؤكد له 
عظم المخاظر التي تمثلهنا 
التكنولوجيات الحديثة لكثير من 
النجاحات التي خططها. اجتماع 
القمة . 

مْن الثابت ان معظم الفشل الذي 
منيت به اتفاقات «سولت » السابقة 
سببه التركيز على اعداد الاسلحة 
النووية دون مراعاة التخسينسات 
النوعية التي طرأت على هذه 
الاسلحة. ولسوء الحظ ان هذه 
التحسينات ادت الى ان كل جانب من, 


الجانيين صار يخثى من حدوث: 


الضربة النووية الاولى. ورغم احتجاج 
كلا الجانبين باته لن يكون البادىء 
الاول بالهجوم النووي فان الخوف من 


|الضربة النووية الاولى يزيد التوترات . 


في عهدي السلم وحلول الازمة. وها 
يفسر اهمية مفهوم «التجميد النووي » 
والدون. الذي يؤديه. قفي وسع هذا 
المفهوم ان يقيم ثقة متبادلة عن طريق 
خلق جو مستقر يمكن ان تتم فيه 
استقطاعات عميقة الجذور. 





:ريقان غورياتشوف القادمة وف ٠‏ وسع.- 
ن العظميين تأكيد التزامهما 


بقلم: تيري بريهبي 


رمز. 


لا نملك الدليل 


وهناك موضوع الارهاب والشكوك 
التي تدور حول تورط بلد ما او اخر. 
وعليكم أن ث3 تثقوا بان رئيس بلدية يباريس 
لم يئس احداك ايلول» ورغغم اننا 
أيعدنا شبح الارهاب» الا ان القضاء 
عليه تماما لن يكون نهائياء واقنول. 
باننا لم نقف مكتوقي الايدي واكرر 
ان فرنسا ستتخذ كافة الاجراءات 
والعقويات الممكنة ضد اي بلد او دولة 
يثبت ادانتها بمسائدة اعمال الارهاب» 
وحتى الان لا يوجد دليل قاطع ضد 
اي بلد. 





بريطانيا ولكن ليس في ثيتنا ان تقطع 
علاقتنا مع بلد يشكل تعاملنا معه 
بعدا اساسيا لسياستنا في منطقة 
الشرق. الاوسط. 

اما الرهائن» فان اثنين منههم تم 
تحريرهم؛ ونامل تحرير الاخرينء 
وهذا هو هفناء كما انه هم كل 
فرنسي لكننا لن نكون رهائن 
لمختطفي الرهائن . 


لقد انتشرت اخبار مزيفة مقادها 
انثا سنعقد. صفقة اسلحة مع سورياء 
وانا اقول ان هذه الشائعات © لا 
اساس لها من الصحة» ومنذ تولي هذه 
الحكومة زمام مسؤولياتها لم يعدث 
أن زودنا سوريا باسلحة» وليس في 
نيتئا ان نؤودها بالآسلحةء ولا وجود 
لاي عقد في هذا الخصوص وقع او 
سيتم توقيعه وتكلسؤا عن قرض 
لسوريا وانا اعتير ذلك 'من الشائعات 
المغرضة لم يسبق ان تقدمت الينا 
سوريا بطلب في هذا الشانء 


كثيرون يريدون ان يحبروا فرنسا 
على أن تغير منهجها السياسي في 
منطقة الشرق الاوسط» بعضهم يسلك 
الطريق: الملائم » كالضغوط السياسية» 
والنفسية؛ واخرون يحيدون عن 
القواعه التي تتبعها الاتساتية 


: ويسلكون طريقة اللجوء للارهاب 


احياناء واختطاف الرهائن احيانا 
أخرىء فليعلموا ان فرنسا اليلد 
القوي والستقنل لن يخضع 
للمساومات . 








» روتالد ريغان 
باحكام التخكم بالسلاح النووي 


*وتحقيق منظومة جديدة للامن 


المتيادل. - 

ثم ان تجنيب تطوير اسلحة نووية 
تكتيكية على جانب كبير من الخطورة 
ففي الوقت الحاضر يملك الاتحاد 
السوقياتي ١5‏ الف رأس نووي كما 


تملك الولايات المتحدة ١١‏ الف راس 
. وكل زيادة.على هده الاسلحة 
النووية تشجع المخططين الحربيين 


على الاغتقاد بان كسب ,حرب نووية 
محدودة بات ممكنا وعلينا ان نوقف 
هذه التطورات في الوقت الذي نسعى 
فيه إلى اجراء مغاوضات لاقامة منطقة 
حرة طولها ١5١‏ كم بخالية من السلاح 
النووي على الحدود القائمة بين 
الشرق والغرب كما يتوجب على 
الحكومة البريطانية ان تتمسسك 
بالسياسات -التالية 

- الالتزام بالحفاظ على قوة رادعة في 
حدها الادنى 'لايزيند مستواها على 
منظومة «يولاريس » القائمة حتى الان 
بحيث يمكن المفاوضة عليها مقابل 
تنازلات سوقياتية ذات جدوى 

اما الاقتراح الذي تقدمت به حكومة 
المحنافظين بصدهد زيادة «القؤة 
النازية » للزادع البريطاني القائم فمن 
سانه: 

- احداث توتر في موازنة الدفاع 


'البريطاني. 


*- وقف الاستقطاع البالغ 50 في المئة 
المقصرح تنفيذه في اجتماع قمة 
ريكيافيك. ولهذا. فان. من الضروري 
الان شجِب منظومة .«ترايدانت»: 
العروضة ٠.‏ 





ييه 7 شنا “ينياقز»ان “تظالث باولوية للمغكلم | 
..عملية. نزع..السلاج ونجاح هذه. العملية * 


يستدعني شمول رادعنا النووي قِ 








يعلن للعموم انه تم ضبط تركات 
باسماء المتوفين التالية اسماؤهم ممن 
كان .وريثا او له غلاقة بالورثة او يعرف 
أي شيء من المثوفين المذكورين 
الحضور الى محكمة عمان الشرعية 
المنطقة الغربية/قسم التركات خلال 



















اعلاهة مصطحبين معيم ما يلي: 


ب. - براءةٌ ذمة من البلدية 
ج - كفيل معتير. 


ملاحظة: 


يشترط بالراغبين بدخول المزاد ان يكونوا 3 
شروطه لدى محاسب البلدية: ووقعوا عليها اشعارا بقبولها . 


تعود اجور الاغلان والدلالة على من يرسو عليه المزاد 


|] 





بقلم : ديقيد ستيل 


مفاوضات نزع السلاح المتعددة 
لجوانب. واذا تمث الاستقطاعات فى 
ترسانة كل من الويات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي وتزايد التلاحم 
لسياسي_والعسكري في اوروباء خاصة 
داخل حلف شمال الاطلسي - الناتو - 
فقد يكون من غير اللازم الحفاظ على 
الرادع البريطاتي النووي في منتصة 

التسعينات . 

- ينبغي ان نطالب باعطاء الاولوية 








ايضا لتعزيز وقف انتشار القوى 


النوويةقي العالم. وعلى بريطانيا ‏ 
بوصفها طرفا من أطراف محادثات 
حظر إجراء التجارب النووية الشاملة » 
ان تقوم بمبادرة لاحياء هذه 
المفاوضات وان تنوافق على تجمي 
التجارب على الاسلحة النووية طواعية 
ثم تشجيع الولايات المتحدة لكي تحذو 
3 

يتب فكي ان 'تمتحكب التكومقة 
البريطائية. دعمها لبرنامج مشروع 
ريغان ‏ حرب النجوم - فهذا البرنامج 
في الواقع يبحث عن جدوى حرب 


النجهوم وعن استراتيجيتها . ولقد نجح 


البرنامج في نشر الاسطورة القائلة بان 
دفاعا فعالا ضد الصواريخ العابرة 
للقارات يمكن تطويره. وقد هدد 
فعلا بالغاء معاهدة مناهضة الصواريخ 
العابرة للقارات وهي اهم وانجح 
الاتفاقات التي عقدت في مجال 
التحكم بالسلاح . 

وينبغي استبدال تبعية بريطانيا 
للرئيس ريغان بتحالف ودي شريف 
قابل للنقد ‏ والحوار. وينبغي ان نحث 
الولايات المتحدة على المفاوضة لاجل 
تعزيز معاهدة مناهضة الصواريخ 
العابرة للقارات. بحيث يستلزم 
الانسحاب من هذه المعاهدة اخطارا 
مسبقا مدتة.,خمس نوات على الاقل + 
والواقع ان اهمية اجتماع قمة 
ريكيافيك ما زالت صعبة التقييم " 
خاصة بعد تبادل الكلمات الموجعة من 
كلا الجانبين في اخر ايام اللقاءء غير 
ان في مقدورنا التأكيد بان النجاح 
الذي احرز في الاجتماع يمكن دمجه 
وتعزيزه والحفاظ عليه بعد ان يوك 
'الذين خفزوا. لانفسهم 'خنذقا عملية 
الحفر تلك . 





عرا ل قما بزويط 
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[الفاديات> الفاضهفتاك 238 ]| 
1 دمإتتو ييستيدل زمارة للولايات | المتحدة ' 


كشف الزعيم السوفياتي ‏ مخائيل 
غورباتشوف - التنقاب عن (سناريو) 
جديد في تحركاته. فيدلا من القيام 
بزيارته الموعودة الى واشتظن هذا 
العام ينوي الزعيم السوفياتي زيارة 
دول اميركا اللاتينية الرئيسية في الربيع 
القادم» وخاصة المكسيك التي اخذت 
علاقاتها مع الولايات المتحدة ف 
الانحسار. 
واكد الرسميون المكسيكيون قبل أيام 
ان وزير الخارجية السوفياتية ‏ ادؤارد 
' شيفاردنادزه - وضع الترتيبات اللازمة 
لهذه الزيارة عندما قابل الرئيس 
المكسيكي ‏ ميغيل دي لامدرير - فى 
العاصمة المكسيكية في مطلع هذا 
٠‏ وستكون هذه اول زيارة يقوم 
0 زعيم شيوعي روسي للمكسيك منذ 
عقدت المكسيك علاقات دبلوماسية مع 
(حكومة البلاشفة ) في عام 4؟9١‏ وبعد 
ان اوت الزعيم الشيوعي تروتسكي 
المنفي الذي امسر جوزيف ستالين 
باغتياله فى منفاه عام 154٠.‏ 
وقد حاول الدبلوماسيون المكسيكيون 
التقليل من اهمية هذه الزيارة التي لم 
يحددوا لها موعدا وكان كل ما ذكروه 
ان الزيارة ليست سوى رد لزيارتين قام 
بهما رئيسان مكسيكيان الى موسكو في 
السابق. ولم يذكر هؤلاء الدبلوماسيون 
ما اذا كان الزعيم السوفياتي سيحقة 
ما وعد بة“قي"لقاء 'القفة وانه بدلا من 
زيارة واشنطن سيتجه غورباتشوف الى 





٠‏ ميخائيل فورباتشوف 
,البرازيل والارجنتين وربما زار ايضا 
'البيرو وكويا. 

ومما يذكر انه عندما دعا غورباتشوف 
سفيره لدى الولايات المتحدة ‏ اناتولي 
دويريتي - الى موسكو لتسليمه منصبا 
عاليا اوفد مكائه سفيرا يتحدث 
الاسبانية بدلا من يوري دويني 
المتحدث بالانجليزية . ١‏ 

وقد تخلق زيارة غورباتشوف 
للمكسيك قبل زيارته واشنطن قلقا لدى 
الاميركيين لان فيها تحديا لمبداً 
(مونرو) الذي ينادي بابعاد كافة 
القوى الاجنبية بما في ذلك ذات النفوخ 
|الاستعماري عن نصف الكرة الغربية. 


' اضف الى ذلك تلك الخصومة الراهنة 


بين حكومة الولايات المتحدة و. 





* ميخيل دي لامدريد 


بقلم : ميشيل هويث 


المكسيك بسيب تدفق كميات المخدرات 


عبر المكسيك الى الولايات المتحدة. 
واعتزام الأخيرة وضع حد لهذا التدفق ؟ 
عن طريق سن قوانين جديدة تنوي 
واشنطن تنفيذها بصرامة وهناك ايضا 
الخلاف حول شؤون الهجرة بين 
البلدينء خاصة الهجرة غير الشرعية 
ذات الاتجاه الواحد . 

الاميركيين من اندلاع ثورة في المكسيك 
تستهدف الاطاحة بحكم الحزب 
المؤسسي الثوري الذي يحكم البلاد منذ 
عام 19117 وحتى الان. 


الرناي الجديد 5 مطعي و زارى 
.و مج لطم 


١‏ مرك تضوف امتع السهرات ,لوقِية 


4 
9 
0 


اسبوع من تاريخه حسب الاصول 
تحريرا في ١64-70١‏ ه وفق 
ل 

احمد طالب شاد 
* - سعدة فرح أيوب 
© - نجمة حسن نَ 
: - .محمد عان عيسر ى المناصرة 


ه ‏ عبدالله سعيد سعد. 
قامي عمان الشرهي والاداري 
للمنطقة الغربية المنتدب 

فتحي الحموري 





سس[ 
اعلان صادر عن بلدية جرش 

تعلن بلدية جرش عن طرحها عطاء تلزيم رسوم بيع الخضار 
والفواكه بالجملة للعام ١98+‏ داخل سوق الخضار ومنطقة البلدية 
بالمزاد العلني والذي تقرر ان 'يجرى الساعة الحادية عشرة من 
صباح يوم الخميس” الواقع في 9#/راا/1585م. 

على الراغبين: بالدخول بالمزاد مراجغة دار البلدية بالموعد 


أ كفالة تأمين دخول العطاء بيسية /٠١١‏ من قيمة عرضيم ‏ 


قد اطلعوا على 


محمد محمود الكوامدة 
رئيس لجنة بلدية جرش 


صغيرتين واجرة حضانة 
ومسكن صادرين عن 
-.محكمة .العاصصة الشرعية 
للمنطقة الغربية 


الى المدعى غليه: محمد عبد الفتاح 
علي؛ من دير ايوب اصلا وسكان 
الولاياث المتصدة ومجيول محل 
الاقامة فيها ‏ 

اعلمك انه في الدعويين اساس 


اعلان بيع بالمزاد العلني 

صادر عن داثرة أجراء 

الرصيفة في القضية رقم 
م 2 


تقنرر في الققية الاجرائية ف 
56م حَ المذكونة بين المحكوم له 
اسد ابراهيم الصباح وكيله المخصامني 
عبد اللطيف حمدان وبين المحكوم 
عليه ماضي راجح رباح الماخي بيع 
الحجوزات المدونة تاليا وحيء 

- بلوز ولادي محير عدد 
- طقم ولادي عدةٌ الوان 
- قميص رجالي عدد 4م 
قميص نوم يناتي عدد 
- بلوز يناتي مخير عده 






'عاكيتاء* 


الكت دا لأهنرة يلجي 


١تطح‎ 


0٠‏ وموضوعيا نفقة صغيرين و 
007نم وموضوعها اجرة حضائنة 
واجرة مسكن المقامتين عليك لدى هذه 
المحكمة من قبل المدعية جميلة عبد 
الحميد عاي قد صدر الحكم عليك 
بميلغ تسعين دينارا اردنيا شبريا من 
ذلك مبلخ خمسين دينارا اردنيا شهريا 
نفقة للصغيرتين سهير وسمر بالتساوي 
وعشرين دينارا اردنيا شري نفقة 
كفاية لسائر لوازمهما الشرعية وامرتك 
ابدقع ذلك للمدعية جميلة المذكورة 
اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 
م و غ ثلاثين دينارا 
أردنيا شيريا آحرة المثل لمسكن تحشن 


- بلوز ولادي عدد ١ع‏ 
- بتطلون بناتي عدد -م 

- دشداش حريمي عدد ؟ 

- شال حريمي عدد 1١‏ 

١ يدلة سفاري ولادي عدد‎ ٠ 

- تثورة ستاتي عدد ٠١‏ 

- فستان نساثي عدد 07 

- قميص نوم حريمي عدد ٠١9‏ 
جلباب سناتي عدد ١‏ 

أفراح عدد ؟ 

- دشداش .بناتي عدد +1 

- جكيت صوف حريمي عدد ١‏ 
- سلجة حريمي عدد 1 
فستان بناتي شئوي عدد م 
طقم صوف يثاتي عدد ١‏ 
ا عدد 1 
























فيه الصغيرتين المذكورتين ومبلغ عشرة 
دنائير اجردٌ المشل للمدعية مقابل 
حضانتها للصغيرتين المذكورتين وذلك 
بالتساوي بينهما وامرتك بدفع ذلك 
للمدعية المذكورة ايضا من تاريخ 
الحكم الواقع في 148501115م وقد 
سجلا برقم 86059م؟ واعواءلته؟ 
حكمان غيابيان قابلان للاعتراض 
والاستئناف وعليه جرى تبليغك ذلك 
حسب الاصول تحريرا ق ١.95‏ 
اه وقق 5433م 0 


قاضي عمان الشرغي للمنطقة الغربية 
محمود محمد قال الشتقيطي 


- سئيانة بناتي عدد 16 
- بدلة ولادي عدد + 
يم بلوز ولادي عددن 54 
- قميص بئاتي عدد + 
- بنطلوب كاوبوئ عدد + 
١‏ - مجموعة احذية قديمة فير 
صالحة للاستعمال 
755 -اسدة ا خشبية عدد ١‏ 
- خزائن ورفوف 
54 - واجهة المنيوم . 
علق من يرغب الشراء التواجه في 
أن البيح بح الواقع يي الرصيقنة شارع 
ا ر. مقابل نيفوتيه الملاح في تمام 
الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الاثنين 
الموافق 15481/15١‏ مصطحيا معه 
الثامينات القانونية علما بان نفقات 
البيع والدلالة على المشتري. 
مامور أحجراء الرصيفة 
صائقي المومني 










































١‏ اثار تأميم قناة السويس 
ْ 1 نقاسًا حادا لدى القنانونيين 
#/ العالميين وكان. عليهم ان يجينوا على 
السؤال التالي: هل التاميم حسق 
للشعوب حسب القانون الدول؟ واذا 
كان الجواب: بالنفي» فهل مهاجمة 
٠‏ المشاريع المؤممة هو دفاع.عن. النفس ؟ 
ْ والاجابة على هذين السؤالين كان 
: يترتب عليها نتائج كبيرة» فالمصالح 
1 تدخل في حلية الصراع - والمتنافسون 
: يستخدمون السلاح والقوة للذود عن 
١‏ مصالحهمء ولو كان القائون 
والتشريع واضحا بصدد مسألة التأميمء 
| فهل يمكن ان يوفر العالم على نفسه 
ا الحروب والدمار ؟. 
ثلائون عاما مرة على حترب 
بي السويس ‏ وبهذه المناسبة تحاول ان 
نبين وضع القانون الدولي وقدرته على 
ان يلعب دوره المتمشثل في حل 
النزاعات الدولية بشكل عادل»؛ مما 
يجعل المتخاصمين يقيلون بالرجوع 
الى القوانين لفض الشزاعات بينهم 
بدلا من استعمال الغنف. 
والقارىء ب سيقت سان 
استنتاجاتنا لا تيعث على الامل؛ لانه 
مهما حاول المشرعون ازخال 
تحسينات على القانون الدوليء. فاتهم 
يكتشفون ان. تطبيقه والعمل ‏ به شيء 
آخر ولذا تجرأوا وعللوا اسباب هذا 
الفشل . 
العنف والقانون 
#اإن تأميم قناة السسويس ف عام 
7,؛ لم يكدن اول قرار تأميم 
تمارسه دولة» فقد سبقت: مضر. دول 
كثيرة ٠‏ قامت بتاميم مضالح اجنبية 
توجد على'ارضيناء ومن ذلك 
التافيمات التي:قررتها كل من 
المكسيك والسوفييت وايران منذ بداية 
هذا القرن » وهي التي فتحيبت باب 
الحوار والجدل حول حق التأميم لكن 
العنف البريطائي و الفرنسي .وما_تبعه 
من ردة فعل» واختيار السلاح وشيلة 
ٍ لحل النزاع هو الذي عجل يظرورة 
' وضع قوانين دولية ثابتة. لهذه المسائل 
ولم تكن أنذاك صياغشةواضمة 
لضرورات التطور. 


في العام 
















يعطى الحق بالدفاع عن النقسر لم 
يعد مقبولاء بينما اصبح التأميم حقا 
معروفا. للدول ذات. السيادة: وقد 





منركة ا لراركي 5 رتوتم 
الورك اتناق” ينار "م 


5 





كيت ينظ القانون لدو الى سالا التأمم ؟ 


أن تَسّبيه التأميم يعمل عدواني : 


اتصفت فترة. ما قيْل عام 219076 





لمطظالف اهف 


بغموضها في هذا المجالء فالغربٍ 
وبحكم مبادئه يحترم سيادة الدول ولا 
يستطيع ان ينكر على دول حقها ني 
تنظيم ملكيتها الخاصة» والاعتراضات 
الديلوماسية الغربية على عمليات 
التاميم بعد عام ١518‏ في كل من 
الاتحاد السوفياتي والمكسيك لم تكن 
موجهة الى هذين البلدين كسيادة 
وسلطةء على الرغم من تفسير معهد 
القانون الدولي بالاستناد الى ميثاق 
الامم المتحدةء بانه لا يخول الدول 
لاعضاء فيها حق القيام يعمليات 
تأميم وبهذا الخصوص ينص القانؤن : 
(ان: منع الحرب بين اعضاء المنظمة 
يجب ان يشمل ليس فقط الحرب 
لعسكريةء بل والحرب الاقتصادية» 
والحرب الباردة. التي تخلق جو 
العدوان وتطوير عملية التاميم 
العدوانية). , 

حق التأميم والحقوق السايقة 
لقد اختارت:'فرنسا ويريطانيا طريقا 
اخر لتبرير عدوانها على مضر في عام 
67 حيث اتهمتاها بنقض :١‏ 
القسطتطينئية المؤرخة في 5 تتيين 
الثاني عام 1888. ومن جهة اخرى 
اعلن مجلس الامن في ١1١‏ ايلول 
4401 أن أي حل لقناة السويس 
يجب أن لا يتناقض مع سيادة مصر 
الت يجب احترامها . 

واما اعداء: مصر. فكانوا يهاجمونها 
باسم الاعتداء على شركة عامة ودولية 
وخرقها للاتفاقية وهذا أيضا يتلاءم مع 
اسش القاتون الدولي. 

لكن. اكتساب 'حق التأميم يجب ايضا 
ان يخترم الخقوق السابقة فالتعويض 
يطابق احترام هذه القوانين وهكذا 
كان يعتقد. فى الستينيات بان الوساطة 
والصلح بين .حق. الاجنبي: وسيادة 
الدولة يتم عن طريق التعويض.. وان 
التاميم. يجب ان يكون له هدف عام» 
ويخدم المصلحة العامة» وان. لا .تكون 
له صفة التمييز العنصري؛ وان لا 
يكون التعويض شحيحا وقير منصفا. 
غير ان الدول الحديثة والتي كانت 
وليدة نهاية عصر الاستعمار دخلت 
خظيرة المجتمع الدولي بعد :الستينيات 
رفضت مبدا التعويض الثابت 
وليك بأسس وقواعد جديدة لان 
الموضوع يتعلق بسيادة هذه الدول على 
ثرواتها الطبيعية وكانت القاعدة 
المتبعة في التعويض حتى ذلك الوقت 








فَميا ب 0 
١‏ طلي رهام نالوكير_ العام 


سوه : 


لم2 
نت دواأن؟- 


عار التشاك: «ديامر ماج لكا نة شاد المقددمتكه» 
مواعييد الحملات 
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ري 








,العالي. 


والتأميم اهو عملية استعادة ملكية, 


بقلم : موذيك شيملييه 


فتاة السوس 


لصالح الشركات الاجنبية المستثمرة ثم 


حلت محلها صيغ قوانين الدول ' 


المؤممه» واخذت في اعتبارها مصالح 
الجميع والظروف الخاصة . 

التثريع وضوت الاغلبية , 
ان ما بين قرار الجنعية العمومية 
للامم المتحدة رقم 1865 في العاه 
وبين شرعة وحقوق وواجبات 
الدول الاقتصادية قي عام 1974 
طريق طويْل» فالصيفة الجديندة 
للتعويض والتي فرضها صوت الاغلنية 
في هيثة الاممء والتي هي الدول 
المؤممة» حيث. تنص الصيغة الجديدة 
على ان 'يكون التهويض عادلا 
وحقيقيا ويتساشى مع القوانين 
الداخلية للبلد المؤممء لكن هذا 
التشريع الجديد هو نتيجة لصوت 
أغلبية جديدةء وهو بالظيع لن يمثل 

مصالح المجموعة الدولية بكاملها 
فالشريكان قٍِ العقد يتشددان ف 
النيؤالة «بأي 5 ثمن ؟» وتقدير ثمن 
التأميم ليس. سهلا . قالدول الاوروبية 
ارادت ان تقدر هذا الثمن حسب 
القيمة التجارية للشركة» بينما بععض 
الدول النامية ارادته حسب قيمة 
الدخل الصافي لهذه الشركةء والقانون 
المصري الخاص بالتأميم والمؤرخ في 
5 تموز 1503 اراد 'ان يحسب قيمة 
التغويض حسب. اسعار البورصة 
واخيرا تم الاتفاق على قانون ١١‏ تموز 
الذى يعتمد على ان يكون 
التعويض شاملا واختياريا . 


اما التأميم في في التشيلي في العام 
1١‏ فقد | احتسبت قيمة التعويض 
حسب نظرية الربح الفائض » القيمة 


يتم حسايها بعد طرح الربح الفائض 
بالتسبة .الى قيمة الفائدة السنوية 
العادية للشركات المشابهة» وفي بعض 
الاحيان كان نتيجة. الحساب ان بعض 
الشركات لها رصيد سلبي: 

ان مسألة التعنويض هذهء نقطة, 
خلاف جادة» فدول العالم الثالث ترى 
ان التاميم عمل ضروري للتطور» 


.وقد دخلت هذه المعركة منسذ 


| الستينيات » واعتيرتها اهم خطوة 
للتحكم في اقتصادها والتعويض يتم 
حسب قوائين اليلاد . 

لكن من المؤسف ان ححق البلد في 
استعادة سيادته لم يعط النتائج 
المرجوة في عملية تطوير البلاد ولم 
ينقص من تبعيتهسا لسرأس المال 





غروض مقرية. 


عي يجا فج لي الاسم نب ننجت 1 
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» جمال عبدالتاصر 


شركة تعمل على استغلال ثروات 
البلاد الطبيعية وهة؛ يعطى القيمة 
للدولة ويؤكد سيادتها على اراضيها 
ويمكنها من التحكم في اقتصادها 
الؤطني ومنافسة الرأسمالية الصناعية 
وليدة القرن التاسع عشرء ولذلك 
فقدت الشركات العالمية بعضا من 


طاقتها نتيجة لهذا السلاح الاقتصادي 


الجديد » والدول الجديدة ليست فقط 
بحاجة الى ان تسيطر على ثرواتها 
الطبيعية ‏ من اجل التنمية التي طالما 
تحدثت عنهاء بل وكذلك تحتاج الى 
ايدي عاملة وراسمال ومن اجل 
الخصول على هذا الاخيرء قدمت 
الدول النامية عروضا مغرية لتجتذب 
العواصسم الاجنبية: تسهيلات في 
الضرائب وتساهلات اجتماعية» وهذه 
الخطوة منافية لسياسة التأميم» 
وهكذا وقعت في فخ التبعية ثانية. 


لماذا التأميم 
حقا أنه حينما يقول البعضء» لماذا 


التأميم ؟ لم يطرح هذا السؤال بجدية 
ودراية» لكن بما ان القرار كان من 


جهاز الدولة والاقلية الحاكمة» فالتاميم 


لم يكن ملكا للشعوب» فالمشاكل لم 
تحلء وائما غيرت مكانها فقطء 
وهكذا فالتنمية ليست وقفا على عملية 
التاميم » لكنها تتوقف ايضا على من 
يدير الاقتصاد. في العام #قؤلء 
استخدمت الدول الغربية القوة مسن 
اجل الاستمسرار في السيطرة على 
«حقوقها المكتسبة». 

وفي عام 1985: نرى العنف الذي 


ينتشر ويخيم على الشرق الاوسط قد 
امتد واتفجر ف العواصم الاوروبية. 


وبين هذين: التاريخين ؛ وحد العنف 
بمختلف اشكاله» .ووجد ايضا. الخلط 
في القوانين الدولية وعدم الوضوح 
الذي سيبته المصالح التجارية الضيقة 





الوضوح في الفترة السابقة . 


قَليلم) 
ف كوب مزلا تحافظ على 
صمم|الفم واتسهتلصمرهة 


الستا ذةالشهار الحكرام 


تفلن سركي مشّهور د ا اين 
إنها اعتمدت السادة 


يوسف محمد الاج كد 


توضيق وكام ل هودالسلال 


الوا الوتعوة لز عبان شرل لدنم 


”تدكاو مدي دريف مااع نوين بوالابرو ره 
اسيل س “كعد ديكا مز حرج السعللت عا اج 


22 ا 
إل 


اك لاز كميثالصيوى 5 دعو مام 


لزان و سيذ ع قينا سيف لولدم إده 


ارت م بم 


دكات 


4 ساد 





.القرارات الامريكية .ضد .سوريا .ذلك 







جم 


!1 علد 


بقلم : برئار غيتا 





اضبواء على ترا رأميريكا بخرض عقومات ضد مكُورمها 


اتتقدت سوريا بشدة العقويات ار أن الرئيس ريغان اراذ أن يظهر للسيدة 


فرضتها الولايات المتحدة ضدها .يوم 
5 تشرين الثاني. 

واعلن راديو دمشى ان سوريا سترد 
بالمثل على الضغوطات والحملة 
الاعلامية التي تقودها اسرائيل 
وبريطانيا والولايات المتحدة. 

اما حملة الاعلام التي آثارتها قضية 
الاتصالات السرية بين الحكام 
الامريكيين والايرانيين وما تبعها من 
نقاش حاد فقد غطت على العقويات 
التي فرضتها الولايات المتحدة ضد 
سورياء وعلى قرارات دول السوق 
الاوزوبية ف هذا الشأن. . قفي الوقت 
الذي اصيح فيه زيغان هدفا للانتقادات 
الشديدة» اعلن علي خامينتي بأنه لن 
يكون هناك صلح جدي مع الولايات 
المتحدة اذا لم تغير سياستها في منطقة 
الشرق الاوسطء ووصفت ٠‏ وكالة تاس 
عملية امداد ايران بالاسلحة بأنها 
تستهدف ابقاء الحرب مشتعلة في 
الخليج 0 

لقد اعلنت الولايات المتحدة في ١4‏ 
تشرين الثاني»ء.عن مجموعة عقويات 
اقتصادية ضد سورياء قال البييت 
الآبيض ان هدفها اقناع دمشق بآن 
مسائدة الدولة للارهاب عمل لن يسمح 
به العالم المتحضر: 

وجاءت هذه العقويات اثر القرارات 
التي اتخذتها دول المجموعة الاوروبية 
الاسيوع الماضي» بعد ان ادعت 
السلطات البريطانية تورط سوريا في ١1‏ 
نيسان الماضي في عملية لتدمير طائرة 
تابعة للخطوط الجوية الاسرائيلية» 
والتي قررت بريطانيا على اثرها قطع 
علاقتها الدبلوماسية مع سوريا. 

فبعد ان اكتفت الولايات المتحدة 
باستدعاء سفيرها في دمشق» رأت ان 
من واجيها ان تظهر تضامنا اكثر مع 
بريطانياء خاصة وان مارجريت تاتشر 
كانت تقوم بزيارة للولايات المتحدة» 
فاختار البيت الابيض يوم الجمعة 1١5‏ 
تشرين الثاني لاعلان عقوبات اقتصادية 
ضد سوريا وهو أليوم الذي وصلت فيه 
السيدة تاتشر واشنطن . واجرت السيدة 
تاتشر محادثات مع ريغفان حول 
العلاقات بين الشرق والغرب» ذلك ان 
لندن كما هو حال العاصمة الفرنسية: 
باريس» تتخوفان من اتفاق امريكي - 
سوفياتي قد. يؤدي في المستقبل الى 
ضغوط من اجل تفكيك قوتي الردع 
الفرنسية والبريطانية وأنهاء دورهما. 

وهذه الزيارة وحدها هي سيب 























اجمع الصورة كاملة واربح ..! 
الجائزة الاواف .. والكيى !!!سنا 


مود ديل سسلة كر 


تاتثر بانه طالما كانت علاقتهما 
الشخصية وديةء فستكون العلاقة بين 
البلدين متينة ومميزة؛ ووجد البيت 
الأبيض في العقويات التي اعلنها ضد 
سورياء فرصة ثميئة ليؤكد الادعاء بأنه 
لن ينحني أمام الارهاب» ذلك انه رم 
التعليلات التي اعلنها الرئيس ريفان في 
خطابه التلفزيوني بغان المساومات 
والاتصالات الخفية مع حكام ايران فان 
بعنوا منالتشكك وعلامات الاستفهام 
يسود إلولايات المتحدة. ويؤكد ذلك 
استطلاع الرآي العام الذي اجرته القناة 
(1.ب.س ) بعد خطاب الرئيش ريقان 
ويظهر لهذا الاستطلاع ان 01/ ممن تم 
استطلاع ارائهم يرون ان الرئيس تراجع 
في سياسته وانه قبل اجراء حوار مع 
الارهابيين و 4/ يتوقعون ان 
اختطاف الرهائن سيتضاعف والاغلبية 
الساحقة في الرأي العام الامريكي 
تعارض تزويد ايران بالاسلحة من اجل 
تسهيل اقامة العلاقات بين البلدين 
حيث يظهر ١لا‏ معارضتهم لهذا 
الاتجاهء كما ان 075/ يظهرون رفضهم 
لتزويد ايران بالاسلحة من اجل اطلاق 


سراح الرهائن. واذا ما تطابقت هذه 
المؤشرات مع الاستطلاعات الجديدة 
فان ريغان سيجد نفسه في مواجهة مع 
الرآي العام بسبب مبادرته التي اجمع 
العالم السياسي على انتقادها وادانتها. 
ردود فعل وزير الخارجية " 
أما السيد جورج شولتز وزير خارجية 
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شرحةخارة السثارات المحد 


لقنتل 


٠‏ مارغريت تاتشر 


امريكاء فقد اغتتم الفرصة» فقام 
بمبادرة هدفها المساومة حيث اعلن 
على لسان المتحدث باسمه: (يأنه لم 
يكن على اطسلاع مباشر بقضية 
الاتصالات الامريكية ‏ الايرانية رغم انه 
استطاع أن يعرف بعض التفاصيل من 
:مصادر شتى ). 4 

يمر الرئيس ريغان حاليا بازمة حادة» 


وزاد الطين بلة اعترافه وبطريقة رسمية: 


بالمفاوضات التي اجرتها حكومته مع 
ايران» وقي هذا الجو من التخبط 
السياسي جاءت قرارات البيت الأبيض 
٠‏ باعلان عقويات ضد سوريا رغم 
انعدام مسؤوليتها عن اعمال ارهابية 
لكن واشنطن لا تذهب الى درجة قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بسبب 


زمي لكاي 2 الجاحين لللكية البرطانية 
تخصائ جراحة الكلى وإلسالك البواية 


ويه 81 م5 0ن 5لانات) 101052611 
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ينام لما الاي -يجانب الغين لشي 
وص رض امايساوص 1-15 811 
ساعات الروام منع 5 صبام؟ وس يل 5 يل 3 مسا 














دورها التاريخي الذي تلعبه في 
المنطقة؛ والناطق باسم وزارة الخارجية 
الامريكية اكد هذا الدورء فقال بانها 
ستيقى مستعدة للتعاون مع سوريا 
وانها لا تريد ان تقع في مواجهة معهاء 
وثامل ان لا يؤدي فرض العقوبات 
الاقتصادية الى زيادة مصير الرهائن 

عا 

وأضاف بيان وزارة الفارجية 
الاميركية: (ان التاريخ يلزم بسلادا 
كسوريا وليبيا واليمن الجنوبي بان 
تغير سلوكها ونظرتها ) وعلى اية حال 
ستكون نتائج هذه المقاطعة محدودةء 
اذان صادرات سوريا الى الولايات 
المتحدة لم تتعد ثلاثة ملايين دولار. 
بينما لا تزيد الصادرات2 الامريكية 
الى سوريا عن ١١5‏ ملايين دولار. 

ويتطبيق قرار المقاطعة ضد سورياء 
فان الصادرات المهمة في حقل الامن 
الوطني مثل: (الكمبيوتر والتجهيزات 
الخاصة بالمواصلات ) ستخفضء اما 
صادراتها من الطائرات «الهيلوكبتر » 
وقطع الغيار فستمنع» وسيتم تخفيض 
عدد الممثلين الدبلوماسيين لكلا 
البلدين في دمشق وواشنطن» وستقطع 
الزيارات على المستوى العالي 
والرسمي بين البلدين . اما الشركات 
البترولية الامريكية العاملة في سوريا 
فسيتم ابعادها وستلغي سوريا تسهيلات 
القروض من اجل شراء البضائع 
الامريكية؛ والاتفاق الجوي بين البلدين 
سينتهي بدون ان يكون له اثر كبير. 































































































الاحد 1947/11/5 






دخل كافكا ذات يوم الى بيت صديق. قرأى والده . 
ينام على اريكة في مدخل البيت. تسلل كافكا على رؤوس: + 
اضابعه». لكن ما كان من والد الضديق الا ان استيقظ 
وصدلف : 
ع 
اهمس كافك 
لاله 

زعق الأب وقد. كانت الظلال الداكنة. في المدخل تخول 
دوته ورؤية كافكا : 
- من أنت؟ 
فكر كافكا طؤيلا وقال: 
- انا مهزة :ظيف مر يماك يل انك محرد طنفة :م 
يمتام هذا العالم: 

ثم :انقلب 'على. عقبيه وخرج. 

لكن كافكا الذي اتخذ هذا الموقف من الحياة: عد 
التدخل في .شؤونها الخاصة لم ينج من تدخل الحياة نفسها 
في شؤونه. ولإحقته الحياة الى قبره. فقد اقسم كافكا ان 
لا ينشر كلمة. مما كتبه. 

فجاء صديقه الحميم وتشر كل أعماله. تلك الاعمال ٠‏ 
التي لاقت 'رواجا عجييا. 








وقبل ثلاث سنوات زرت باريس. فاذا بي أقرا عن 
معرض متخصطص في كافكا يقام في مركز «جوزج 
بومبيدو .٠»‏ فطزت الى المركز 0 ماذا فعلت الحياة 
بالرجل الذي كان جل طموحه يكمن في ان يترك وشأنه. 

فاذا «بالجماغة؛ قد نشروا «وبروزوا» كل رسالة 
كتبهاء وكل رسالة .يمكن ان يكون قد كتبها. وعرضوا 
مخطوطاته » «وعلقوا» صورا له تمثلة ف سنوات حياته 
المختلفة» 'مذذ معومة أظفاره حتى ساعة احتضاره . 

واذا؛ بالرجل الخجول الكثيب. الذي كان يهوى العزلة 
قد تحول الى سلعة تباع وتشترئ. كذلك تجول بيته 
الكثيب في مدينته الاصلية الى متحف يمر به مئات السياح 
يوميا. حتى: بات:.من المعالم السياحية المهمة. 

وقد قرات امقالاء قبل أيامء يتحدث عن تجنربة 
الرجل (الفئية). و (مغامراته) العجيبة التي اوؤحت له 
باعماله. فتذكرت قول الحجاج رجمه الله: 2 
- من تكلم قتلناه ». ومن سكت مات بدائه هما. 

فالرجل لم:ينج حياء ولم ينج وهو ميت. 


مؤنس الرزاز 
المستوطنون احرقوا قي القدس 
٠‏ مدزلا ومحلا تجار يا 
القدس المحتلة - وكالات ‏ صعد 
المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم شد 
عرب القدس المحتلة. واضرموا امس 


النار. في سيارتين لمواطنين عربين. في 
منطقة باب المقارية. مما اذى :الى 


تدمير السيارتين يصورة تامة. 
وجاء هذا الاعتداء بعد القاء اريع 
زجاجات: حارقة على منزل مواطنين 

عرب في حي. الشيخ خراح. 
وقند. تسبب المستوطنون في 
: اعتداءاتهم باخراق ما يزيد عن 
اربعين منزلا ومحلا تجاريا وتخريب 
اكثر من عشرين شيارة خاصة 
واصابة نحو ١١‏ قلسطينيًا بجراح 


شحكر وولاء 


آل القنان الكعابنى ترونع أسمىإدات الشّكر والولاء 


جرللت بطر لس الوط 


ري أاسريداالارييي ويتستك امتشاائرهم ' 
مشاركتنامصابتاوم وا سانا تَمَيدسا المريصوم 


التو علي اللننأت اللماينه” اوسهود !" 
ماين در عليه الاكرؤاننو نا وتظينه ايشا اموق 
اكوك عر وعصل ان يد يم لالس ويطيل 3 عبره ومضى 
عدن كوو زإلصحة واتماكرم نهم 
وعد ه ناكمو واشعي حاحمًا معورعن امات 


2 ك0 000 
آل الخْنا نانكها موهت 0 خكر ٌ 
بات كويد وشم بوتا إٍ 
صاصا سمو ا مدكى لاميرمحمد 


المشللالشخصى لحل اك لضيو ممم 


لفافة ب ون ةا انوة ووو وال ل 





وو ا 


6آؤآ1آؤآ ل 

















توقع اعلان اسماء 
مقبولين للدراسة. في 
امضر. :“خلال اياة”. 


أعمان - الدستور - تتوقع مصادر 
وزارة التعليم العالي وصول دفعة 
جديدة من اسماء الطلبة المرشخين 
للقبول في:الجامعات المصرية خلال 
الايام القليلة. القادمة. 

وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت 
سابق اسماء .الدقعتين: الاولى: 
والثانية من الطلبة المقبولين: 














ماما نكن اطسأ لاتر ست 
وبل ان يحفظى وبرعاه 4 ظي   ,‏ 





حي عام لا لاد لسار المقام . معو عل الث 













"ال الخْنا نالكمانى سَسَدمِىنٌ يخالص الشّكر 


وعظطيم انتفد بر _والولدء ...من 
جصرةَ مرا 210 لو راسد 


قصلي بتعزميتتبفقيدمنا القامي الرصوم 
الس على فاته الاعاينه بد ١‏ | بويسكود *" 


أدامسم ابسن وأدتام فطل ا 17 


مهد مرا ا م يفال الراط ميو لظام سعورع وات 














0 00 بعيد 0 على 2 0 


كرامي: الازمترالسيا 


بيزوت - وكالات 'ن احتفل لبنان 
افس بالعيد الكّالث والاربعين 
للاستقلال فى وقت تفاقمت فيه 
الازمة الاقتصادية والسياسية 
وتواصلت معارك حول مخيمات 


| الفلسطينيين في بيروت ا 


ودعا الرئيس. امين الجميل في كلمة 
له بالمناسبة الى استئناف «الحوار 
الدستوري» بيبن اعضاء الحكومة 
واعلن أصراره على ايجاد مخترج 
للازمة الاقتصادية في ضوء الثوابث 
التي اعلنها في عيد الجيش في الاول 


من اب الماضى . 


النواب ورئيس الحكومة للاتفاق على 


اصلاحات دستورية بهصدف اعطاء 
المسلمين مزيدا من الشأن في 
الحكوسة وتاشيه الرئيس السوري 
انذاك المساعدة ني دفع عملية السلام 
النى الامام . 

وقد رد رئيس الحكومة رشيد 
كرامي امس على خطاب الرئيس 
الجميل”بانه يزيد ان يعرف ماذا 
يغني بطليه استئناف «الحوار 
الدستوري». واتهمه ياحباط 
المحاولات الرامية الى تطبيع الموقف. 
وقال في كلمة وجهها من طرابلس 
ف شما البتبان: بمتاببكة فيك 
الاستقلال ‏ لا يمكن الاعتماد على 
حل الازمة بالخطب والاقوال وائما 
بالالتزام والاعمال. لقد تعودتا سماع 
مشل هذه العبارات المنمقة التى 


ل ري 


اضحت لا تعني شيكا لهذا الشعب 
الذي يعاني من مختلف انواع المأسي 
وليس اخرها ضغط الغلاء والدولار 
واعباء المعيشة. لذبك اسأل .ماهو 
الحوار الدستوري وماذا يعني 
الرئيس الجميل - من وراء هذا 

القول ؟. - 
وتساعل السيد كرامي «ماا هو 
الموقف النهائي من العلاقات المميزة 
مع الشفيقة سوريا ومن الهوية 
العربية الذي تعطل الحوار الحكومي 
بسبب اثارة هذه المواضيع مجدداً 
بعد ان اتقق عليها وخاصة في البيان 

الوزاري .٠‏ 
ويؤيد السيد كرامي والوزراء 
المسلمون اقامة علاقات مميزة مع 
البقية ص "١‏ 





معشيرة العلاقات مخ تاريس لف درويها الآنتبف 





يحصبور د. ٍ لعسث, 


الفعالياتالجارت| 0 زدن تلتق 
وزبرالصناعة والتجارة ا لتركي 


عمان ‏ بترا التقى رئيس 
واعضاء غرفة صناعة عمان ورئيس 
اتحاد الغرف التجارية الاردنية وعدد 
من العاملين في القطاع التجاري 
الخاص في غرفة صناعة عمان مساء 
امس بالسيد جاهيت ارال وزير 
الصناعة. والتجارة التركي والوفد 
المرافق له الذي يزور الاردن حاليا. 

ورحب السيد عصام يدير رئيس 
غرفة صناعة عمان بالسيد وزير 
الصناعة والتجارة التركي والوقذ 
المراقق مبينا التبادل التجاري 
بين الاردن وتركيا وامكانية توسيعه 
بتصدير منتجات اردنية اضافة الي 
الفوسفات والاسمدة والبوتاس. 

واعرب السيد بدير عن امله في 
زيادة حجم التيادل التجاري 
والوصول الى توازن في حجم هذا 
التيادل يسزيادة حجم الصادرات 


الاردنية الى تركيا مؤكدا ضرورة 


قنش البيحشعنالسلام ف الشرق لاه 
لعل الا ,سّاتديالإرهاب, 


تهيئة المناخ المناسب للتبادل التجاري 
بزيادة التسهيلات بين البلدين 
الصديقين . 

واكد السيد ارال على ضرورة زيادة 

جم التبادل التجاري بين البلديين 
للوصول الى نقطة التوازن المطلوبة . 

كما اششار الى ضرورة ايجاد 
مشروعات تجارية مثتركة بين 
البلدين بهدف تنشيط الحركة 
الاقتصادية في كل من الاردن وتركيا 
لخدمة الشعبين الصديقين . 

واشاد السيد ارال نخطة التنمية 
الاردنية التي وضعتهنا الحكومة 
لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين 
وتنمية الموازد البشرية والاقتصادية. 

وحضر اللقاء السيد رجائي المعشر 
وزير التموين والصناعة والتجارة 
والسيد محمد السقاف وكيل الوزارة 
وعدد من المسؤولين فيها . 








خبراء عسكريون : الصواريخ الاميركية 
ستمد ايران بقوة ضاربة كبيرة 


واشنطن ‏ وكالات - قال خيراء 
عسكريون ان الصواريخ الاميركية 
الثني ارسلت الى ايران: وان كان 
الرئيس .ريغان قد وصفها بأنها 
دفاعية بحتةء ستمد ذلك البلد بقوة 
ضارية كييرة: في حربه مع العراق. 

وقال هؤلاء الخبراء ان. بوسع هذه 
الاسلحة التاثير يصورة اكيدة على 
المسار قصير المدى للصراع وزيادة 


خسائر العراق في المعركة. 

وقال سفير عربي في واشنطن 
طلب عدم ذكر اسمه إن الرئيس 
ريغان قد لا يعتبرها شحنات كبرى 
ولكن تأثيرها بالنسبة لحرب الخليج 


امد مر -. 

واضاق الدبلؤماسي العربي قوله ان 
كميات الاسلحة التى اعترف ريغان 
بارسالها الى ايران كانت بمشابة 
«الطرف الظاهر من الامر». 





باريس ‏ وكالات .قالت 
مارغريت تساتشر رئيسة وزراء 
بريطانيا ان البحث عن السلام في 
الشرق الاوسط لا يستبعد القيام 
«بعمل صارم » ضد الحكومات التي 
تسائد الارهاب. 
واضافت قولها انه 'لا ينبغي ان 
تتضارب جهود اي دولة اوروبية مع 
دولة اخرى ف مكافحة الارهاب. 
.وقد اختتمت فرنسا وبريطانيا 
محادثات القمة السنوية التى جرت 
بينهما باعلان ان علاقاتهما المضطربة 
غالبا ' في اقضل احوالها الان .وقللت 
من إهمية الخلافات القائمة بينهما 
بشأن طريقة معالجتهما ل 
«الارهاب ؟. 
وافضت السيدة تاتشر معظم اجتماع 
القمة السنوي اول امش في 
اجتماعات منفصلة مع جاك شيراك 
رئيس الوزراء والرئيس فرائسوا 
البقية ض 5١‏ 
: سبعة اعضاء مسن 
محلس بلدية «بلعما» 
يقدمون استقالاتهم 


عمان < الدستور ‏ قدم سبعة من 
اعضاء مجلس يلدي بلعماثي 


محافظة المفرق استقالاتهم من عضوية | 


المجلس وهم: 

الحاج عيسى سمور الخوالدة» عمر 
مقداد اليندي الخوالدةء سالم صبيح 
الخوالدة ٠‏ “علي فلاح خلف الخوالدة» 
خليفة سالم الخوالدة ».يوسف احمد 
فرج الخوالدة؛ المختار احمد عيد 
سليمان الخوالدة . 

وقالوا أن سيب الاستقالة يعود الى 
عدم التجانس بين الافضاء في 
المجلس . 


يسم الله الرحمن الرجيم 


لق (بناعرزلترى 


موعدنامعك بَعدعد 
0 ء اموا فق 0 00 
قاب من رمك يخسرهه را 2 


واج مت 









الملكة ذور ترعى تخريج دفعة 
من طلية المعهد الفني للطيران 








عمان ‏ بترا رعت جلالة الملكة 
نور أمس تخريج دفعة جديدة من 
طلاب وطاليات معهد الملكة نور 
الفني للطيران المدني وافتتحت 
مبتى الادارة الجديد . 

والقى السيد خالد محمد علي مدير 
عام سلطة الطيران المدئي كلمة في 
بداية الاحتفال اعلن فيها عن تحويل 
المعهد الى كلية جامعية متوسطة 
أبتداء من العام الدراأسي 1941/87 
يعد ان تم تطوير وتحجديث جميع 
مناهج هذه الكلية مشيدا بالد 
والاهتمام المتواصل الذى توليه جلالة 
الملكة نور لهذه الكلية ٠‏ 

وشرح مدير عام الكلية مهماتها 


.وواجباتها والدورات التدريبية التي 


تعقدها 
المدني. 

والقى احد الخريجين كلمة شكر 
فيها جلالة الملكة نور لرعاية 
الاحتفال واعرب عن تقديره وزملائه 


في مختلف حقول الطيران 


لادارة الكلية. * 
ووزعت جلالتها الشهادات على 
الخريجين البالغ عددهم 58 طالبا 


'وطالبة والجوائز على المتفوقين 


وتفقدت جلالة الملكة نور اقسام 
المبنى الجديد للادارة والذي يشتمل 





وزير الدفاع البريطائني 
يبدا زيار للاردن 





عمان - بترا - وصل الى عمان 
مساء امس السيد جورج يونجر وزير 
الدفاع البريطاني في زيارة رسمية 
للاردن تستغرق عدة ايام يقابل 
خلاليا عددا من كبار المسؤولين 
ويزور عددا من المواقع العسكرية 
والمعالم الحضارية في الملكة. 

وكان في استقبال الوزير الضيف 
سدى وصوله الفريق اول الركن 








91 50 81 2081 5 
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على قاعات للمحاضرات والتدريس 
والاجتماعات والمختبرات والحاسب 
الالكتروني . 

وحضر الاحتفال السادة وزير 
التعليم العالي ووزير النقل ومحافظ 
العاصمة ومدير عام مؤسسة عالية 
الملكية الاردنية وقائد سلاح الجو 
وعقيلة السيد رئيس الوزراء وكبار 
المسؤولين في وزارة النقل وسلطة 
الطيران . 

وتهدف الكلية الى تزويد سلطة 
الطيران المدني بالكوادر الفئنية 
المدربة واللازمة لتشغيل المطارات 
الاردنية وتعزيز الكفاءة والسلامة في 
حقل الملاحة الجوية وفق المعايير 
والانظمة المحلية والدولية اضافة الى 
المساهمة في تطوير الطيران المدني 

في العالم العربي من خلال التعاون 

والتنسيق مع هذه الدول. 


عبدالوهاب المجالي 
عضوا بمجلس 
التعليم العالي 


عمان ‏ بترا - قرر مجلس الوزراء 
تعيين السيد عبدالوهاب المجالي نائب 
رئيس الوزراء وزسر الدولة لشؤون 
رئاسة الوزراء عضوا في مجلا 
التعليم العالي . 











الشريف زيد بن شاكر القائد العامر 
للقوات المسلحة ورئيس هيئة الاركان 
ومساعد رئيس هيئة الاركسان 
للعمليات والتدريب والمفتش العام 
للقوات المسلحة وقائد سلاح الجو 
الملكي والسفير البريطاني والملحق 


1 
العسكري البريطاني في عمان. م 


قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


«ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان ينقنه» 


مرشحكم المستقل 
لمجلس ادارة غرفة تحارة عمان 













كتب الاستاذ احمد بهاء 
الدين في صحيفة «الشرق 
الاوسط ؟ يوم امس مقالا 
| حول مشروع تنمية الضفة 
| ولاحمية المقال تعمل 

















«الدستور » على نشره فيما 
يلي : 


مشروع تندية 
طوقان (؟) 


وقد تذكرتء وانا اقرآ الاوراق 
الخاصسة بمشروع التئمية 
الاردني ٠‏ للاردن والضفة الغربية 
وقطاع غزة جميعاء تذكرت 
قصة لا تنسى . 

.. كان ذلك في اواخسر 
الستينات» او بالتحديد بين 
هزيمة 1509 ويين وفاة جمال 
عبدالناصر سنة ملاؤاء أن 
الرجل الفلسطيني الكبير 
المرحوم قدري حافظ طوقان» 
تردد في تلك الفترةٌ على 
القاهرة بضع مرات » كان يحضر 
كل سنة تقريباء بحجة تسمح له 
بالحصول على أذن خروج من 
الحاكم العسكري الاسرائيلي. 
وهي انه عضو في المجمع 
اللفوي المصري» وانه ذاهمب 
لحضور جلساته السنوية؛ وكان 
هذا صحيحا. وهو المرحوم 
قدري حافظ طوقان - وان كان 
اشتهر بانه كان وزيرا لخارجية 
الاردنء الا انه كان رجل علم 
وتعليم في المدرسة الاولى ؛ و« 
مؤسس مدرسة النجاح في 
نابلس . التي صارت جامعة 
نابلس الان ‏ وبيته القديم البالغ 
من الهممر مثات السنين قي 
نابلس» فيه احدى اندر 
المكتبات الخاصة في المشرق 
العربي ؛ وكان من حظي انني 
زرت المكتبة والبيت ونابلس 
لاول واخر مرة قبل الاحتلال 
الاسرائيلي بشهور. 

وروى لي المرحوم قدري 
طوقان في القاهرة ان بعض اهل 
ألضقة الغربية» تنادوا الى فكرة 
اقامة جامعة في الضفة الغربية» 
فاسرائيل تضيق على الشباب» 
ومن يخرج الى جامعة خارج 
الاراضي المحتلة لا يعود او لا 
يعيدونه١‏ وهذا ينطوي على 
تضريغ للضفسة من شبابيا اذا 
استحال عليه التعليم فيهاء وقد 
تبرعوا ‏ سرا بالارض واييدوا | 
استعدادهم بالتبرع بالمال» ولم | 
تكن الاحوال الاقتصادية قد 
تدهورت بعد ؛ ومشروع تعليمي 
علسي هذا المستوىي لا بد ان 
ينهض به قدري حافظ طوقان 
ولكته . كما قال لي 3 
اقتناعه بالمشروع» 
مستعدا لان يتصدى له الا 5 
اخذ موافقة ‏ شفوية ‏ من احدى | 
جهتين او من كلتيبما: منظمة 
التحريرء او جمال عبدالناصر. 
وكان يقضي الاسابيع التي 
ينوي قضاءها في مصرء ثم يعود 
الى نابلس دون الحصول على 
هذه الموافقة» وكان رجلا دمثا 
عفيفا كريم النفس ء لا يرق 
الابواب ؛ ولا يلح ولا يريد ان 
يحرج احداء ويكتفي بطرح 
السؤال الرقيق» وكفى . 

ومات المرحوم قدري حافظ 
طوقان» دون ان يحصل على 
هذا التأييد .. 


















































كانت هناك تيارات تعتبر ان 
اقامة اي مرضشق في الاراضي 
المحتلةء مهما كان ضرورياء 
نوع من الخيانة او ما يشبيها 
ولم يكن احد يتصور طبعنا - 
والعذر معنا وقتها ‏ أن العرب 
سوف يقبسون ببقاء الاحتلال 
تسعة عشر عاماء حتى ساعة 
كتابة هذه السطور. واذا كان 
الاحتلال سيزول بعد عاماو 
عامين فلمساذا الكلام عن 
الجامعة وما اليها؟. 

وبعد سنوات طويلة» وامام 
ضغط الصصاجة والضرورة 
القاهرة؛ قامت جامعة نابلس 
وجامعة بيرزيت ٠‏ وكان لا بد ان 
تقوما ازاء احتلال لا احد يعرف 
مداه يعد مرور ما يقرب من ٠١‏ 
عاما . ولا اظن ان احدا يمكن ان 
يجادل اليوم في قيمة اقسامة 
هاتين الجامعتين؛ رغم كل 
المصاعب التي تثور من احلها 
او من الاحتلال .. 
وللحديث بقية .. 


أحمد بياء الدين 
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حكالات الاضللات العتمدة واكك 







































































“غعلاتات [للممتعور_ شايع بللأع حسين 
:ب انها ما ا ع 























